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Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 12h29m 

DU PL! DATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bloc N°6 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



R6sultat 



Valeurg de reference 



Anteriorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


3 

0488060429 
03/11/2004 
06h31m 
P4310 


2 

048806 
02/11/ 
17hl0m 
P4 3 


CREATININE. . . 


.plas 


62 


-106 


jumol/1 




90 




82 


UREE 


. plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




6,4 




5,8 


GLYCEMIE 


4 , 00 


-6,10 


mmol/1 


* 


7,44 


* 


8, 72 


BILI . TOTALE . . 


. plas 





-17 


/imol/1 


* 


249 




229 


BILI .CONJUG. . 


.plas 





-5 


/imol/1 


* 


173 


* 


164 


SODIUM 


. plas 


135 


-145 


mmol/1 




140 




140 


POTASSIUM 


. plas 


3 , 5 


-4,8 


mmol/1 




4,1 




4,5 


CHLORE 


. plas 


98 


-108 


mmol / 1 




104 




106 


C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 




25,1 




25,4 


PROTEINES TOT 


. plas 


68,0 


-83,0 


g/i 




54 , 5 






CALCIUM 


. plas 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 




1,89 






calciumcorrige/ALB 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 




2 , 07 






calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2 ,60 


mmol/1 


* 


2 , 12 






PHOSPHORE , 


. plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 


* 


0,50 






MAGNESIUM 


. plas 


, 75 


-1, 00 


mmol/1 




0, 95 






TRIGLYCERIDES 


.plas 


0,60 


-1,80 


mmol/1 




0, 62 






GGT 


. plas 


8 


-61 


U. 1/1 




128 


* 


116 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U. 1/1 


* 


72 


* 


67 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U. 1/1 




48 




42 


PAL 


. plas 


40 


-129 


U. 1/1 




99 




92 


LDH 


plas 


230 


-440 


U.I/I 




685 




614 


AMMONIEMIE 


15 


-50 


^mol/1 










AMYLASE. ..... 


. plas 


10 


-100 


U.I/I 




36 






LIPASE 


. plas 





-60 


U.I/I 




52 






CRP 


. plas 


, 


-6,0 


mg/1 


* 


6,4 






HAPTOGLOBINE. 


. plas 


0,30 


-2 , 00 


9/1 




<0 , 30 






ALBUM I NE 


. plas 


35,0 


-52 , 


9/1 




32,8 







1 

0488060141 
02/11/2004 
06h50m 
P4310 



* 93 



PC 




PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



left P a 



Dossier N° 0488060591 du 03/11/04 a 121i57m 

prelevement du 03/11/04 

MARTIPON Frederic 
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N° PAT:P19532118 



Page ; 002 

Edite, le 17/11/04 a 10h38m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGY HOSPITALISATION 

93.63.05 













3 


2 


1 


REFERENCES 










0488060721 


0488060677 


0488060591 


DATE 










03/11/2004 


03/11/2004 


03/11/2004 


HEURE 










22h07m 


15h46m 


12h50m 


COR. 










P3110 


P3110 


P4310 


calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2,60 


mmol /l 




* 2,23 




PHOSPHORE. . . . 


plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 




* 0, 65 




MAGNESIUM. . . . 


. plas 


0,75 


-1,00 


mmol/1 




0,96 




TRIGLYCERIDES 


. plas 


0,60 


-1,80 


mmol/1 




, 62 




GGT 


plas 






IT I / l 

U i 1 / 1 




* 12 6 

_L 4i VJ 




TGO (ASAT) . . . 


.plas 


6 


-60 


U.I/I 




* 73 




TGP ( AL AT ) . . . 


.plas 


6 


-60 


U.I/I 




47 




PAL 


plas 






U.I/1 




105 




LDH 


. plas 


230 


-440 


U. 1/1 




* 718 




AMMONIEMIE 


15 


-50 


/imol/1 




* 64 


* 69 


CPK 


. plas 


20 


-200 


U.I/1 




146 




MYOGLOBINS . . . 


. plas 





-90 






* 142 




AMYLASE 


■ pl as 


10 


-100 


U. 1/1 




50 




LIPASE 


plas 





-60 


U.I/1 




54 




CRP 


plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 




6,0 




LACTATE 


. plas 


0,70 


-2 , 10 


mmol/1 




* 2, 73 





BIOCHIMIE URINAIRE 



Resultat 



Valeurg de reference 



Anteriority 



Diurese 24H 

Glycosurie 0,0 

Proteinuria 0,00 

calcium urinaire 2,50 

Creatinine urinair 9 , 

Uree urine 250 , 

Na+ urinaire 100 

K+ urinaire 25 

Amylase urinaire 



0,5 
0, 10 
7 , 00 
16, 



ml 

mmol/1 

g/i 

mmo. 
mmol/1 



5 0, mmol/1 
300 mmol/1 
■15 mmol/1 
■3 8 UI/1 



Cf 1 
0,3 

0. 69 

1, 82 
1,3 
94, 5 
68 
12 
35 



0488060677 03/11/2004 15h46m P3110 
(1) Diurese 24H Echantillo 



BIOCHIMIE DIVERS 



Resultat 



Valeurs de reference 



Ant6riorit6 
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Dossier N° 0488060591 du 03/11/04 a 12h57m 

prSldvement du 03/11/04 



Page : 003 

Edite, le 17/11/04 a 10h38m 

DUPLICATA 



MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N " PAT:P19532118 



HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



3 

0488060721 
03/11/2004 
22h07m 
P3110 



0488060677 
03/11/2004 
15h46m 
P3110 



1 

0488060591 
03/11/2004 
12h50m 
P4310 



surnageant LCR 
culot LCR 
Proteines LCR 
Glucose LCR 
Chlore LCR 
Lactates (LCR) 



0,15 -0,40 g/1 

2,75 -4,5 mmol/1 

120 -130 mmol/1 

1,2 -2,0 mmol/1 



LCR clair 
Cf 1 

* 0,75 
3,4 
123 

* 2,8 



1488060721 
'!) culot 



03/11/2004 
LCR 



22h07m 
culot 



P3110 



NEG. 




PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



1 
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pr^levement du 03/11/04 
n° patient : P19532118 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 12h29m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



HORMOIMOLOGIE ET MARQUEURS 



Resultat Valeurs de rSESrence Anteriori te 

Ferritine * 52 6 927 01/11/04 

Dosage immunometrique - vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTI R DU 19/01/04. 

Homme (N ; 18 a 464) 

Femme (N : 11 a 266) 



PP Renard 



EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



fiefi P<i 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 
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PCC P. VEST 



Dossier N° 0488060591 du 03/1 1/04 a 12h57m 

prelSvement du 03/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P195321 18 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 10h38m 

DUPLICATA 

HEMATOLOGIE HOSPITALISATION 

93.63.05 



Bloc N°7 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



3 

0488060721 
03/11/2004 
22h07m 
P3110 



0488060677 
03/11/2004 
15h46m 
P3110 



1 

0488060591 
03/11/2004 
12h50m 
P4310 



Heure de la gazo. . 
Temperature pat i en 
Fi 02 

- pH 7,38 - 

- pC02 35,0 - 

- p02 80,0 - 

- HC03 22,0 - 

- ABE -2,0 

- HEMOGLOBINE TOTA 12,0 

- SAT. HB ME SURE E . 95,0 
LACTATES arteriels 0,33 



°C 

"5 

7,42 

4 5,0 mmHg 
10 0,0 mmHg 
2 6,0 mmol/L 



2 , 
■16, 
100, 
1 , 10 



mmol/L 
g/dL 

a, 

mmol /I 



1 607 

37,4 

21 

* 7, 53 

* 29,0 

* 248 , 
23 , 8 

* 2,1 

* 11,3 
97 , 8 

* 3 , 00 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



CREATININE . . . .plas /imol/1 

UREE plas 2,5 -7,5 mmol/1 

GLYCEMIE 4,00 -6,10 mmol/1 

BILI . TOTALE . . .plas -17 /imol/1 

BILI .CONJUG. . .plas -5 /xmol/1 

SODIUM plas 135 -145 mmol/1 

POTASSIUM plas 3,5 -4,8 mmol/1 

CHLORE plas 98 -108 mmol/1 

C02 Tot plas 23,0 -28,0 mmol/1 

PROTEINES TOT. plas 68,0 -83,0 g/1 

CALCIUM plas mmol/1 



79 
6,9 

* 9,60 

* 268 

* 193 
138 
3,9 
102 
24, 1 

* 51,5 

* 1 , 94 



Suite page suivante — > 



SKHQEITAL D'INSTRUGTION D1S VaARMEES 1 du ¥M.-DE-u^ , 

' , . FEDERATION DE BIOLOGIE CLINIQUE 

et Pharmacologic Cliniques 

PCC J.M. RAMIREZ 



CNR Virus de l'hepatite E 

MC E. NICAND 



T616phone : 01 40 51 46 35 
T616copie : 01 40 51 42 98 



TdMphone : 01 40 51 46 16 
T&ecopie : 01 40 51 50 57 



Dossier N° 4t 10468829 du 04/11/04 a 14hl3m . 

pr&evement du 04/1J^4 5 )HjO^ - : 
rt° patient : PI 953^1 18 . I . 

LOUVET Etienne 

■N6(e)le : 13/05/1932 - M 



Page : 001 

Edib le 05/11/04 h 17h47m 

REANIMATION HOSPITALISATION 

HIA PERCY 



$0; 



BIOCHIMIE DIVERS 



ELECTROPHORESE DU LCR 

Eroteinorachie 

Albumine.;.., 

Bromocresol surVitros ou RxL ■ 

IgG serlques 

Immunondph616mfe't^e;'-BN--Prospec •-■> ■ 

Albuminorachle . ,,'.;J;„. 

ImmunonephSlSmetre. BH Brospec . '.. . . 

IgG du LCR . . 

immunone'phelemStre BH Prospec 

Quotient ; albumine 

(Albumlne LCR/ Albumine sSrum) 



Index IgG 

([IgG LCR / IgG aSrum}. / [Alb LCR / Alb s4rum]} 



R£sultat 

A 0,86 
T 19,0 

a 16,0 

_.A:.0,51.5 
:A 0,107 
a 2,71 
0,25 



Unite 



,,g/l. 



g/1 

^. j:.u. ,. g/l. 
,.^u>. au g/1 



Valeurs de reference . Anteriority 

0,15 a. 0,30 ■ - - k 

34,0 a 50,0 ;. . v . . " : 

7,5 a 15,6 

0,.115a „a,.195»-v, u 

0,010a 0,060. ... v , .. -.. < . 

< 0,65 

< 0,70 
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Dossier N° 0488060677 du 03/11/04 a 16hl5m 

pre^vement du 03/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a 10h39m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 













3 


2 


1 


REFERENCES 










0488060721 


0488060677 


0488060591 


DATE 










03/11/2004 


03/11/2004 


03/11/2004 


HEURE 










22h07m 


15h46m 


12h50m 


COR. 










P3110 


P3110 


P4310 


calciumcorrige/PRO 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 




* 2,23 




PHOSPHORE. . . . 


. plas 


0, 80 


-1,30 


mmo 1/1 




* 0,65 




MAGNESIUM. . . . 


. plas 


, 75 


-1 , 00 


mmol/1 




0,96 




TRIGLYCERIDES 


.plas 


0,60 


-1,80 


mmol/1 




0,62 




GGT 


plas 


8 


-61 


U. 1/1 




* 126 




TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 




* 73 




TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 




47 




PAL 


plas 


40 


-129 


U.I/I 




105 




LDH 


. plas 


230 


-440 


U.I/1 




* 718 




AMMONIEMIE 


15 


-50 


jLtmol/1 




* 64 


* 69 


CPK 


. plas 


20 


-200 


U.I/1 




146 




MYOGLOBINE. . . 


. plas 





-90 






* 142 




AMYLASE 


. plas 


10 


-100 


U.I/1 




50 




LIPASE 


■ plas 





-60 


U.I/1 




54 




CRP 


■ plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 




6, 




LACTATE 


plas 


0,70 


-2 , 10 


mmol/1 




* 2,73 





BIOCH1MIE URINAIRE 



RSsultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



Diurese 24H 

Glycosurie 0,0 

Proteinurie 0,00 

calcium urinaire 2,50 
Creatinine urinair 9, 
Uree urine 
Na+ urinaire 
K+ urinaire 
Amylase urinaire 



-0,5 
-0,10 
-7,00 
-16,0 
250,0-500, 
100 -300 
25 -150 
-380 



ml 

mmol/1 

g/i 

mmol/1 
mmol / 1 
mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 
UI/1 



Cf 1 
0,3 

* 0,69 

* 1 , 82 

* 1,3 

* 94, 5 

* 68 

* 12 
35 



0488060677 03/11/2004 15h46m P3110 
Diurese 2 4H Echantillo 



BIOCH1MIE DIVERS 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



Suite page suivante — > 



Dossier N° 0488060677 du 03/11/04 a 16hl5m 

prelevement du 03/1 1/04 

MARTIPON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 
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Edite, le 17/11/04 a 10h39m 

DUPLICATA 

REANIMATION 

93.62.29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



3 

0488060721 
03/11/2004 
22h07m 
P3110 



0488060677 
03/11/2004 
15h46m 
P3110 



1 

0488060591 
03/11/2004 
12h50m 
P4310 



surnageant LCR 
culot LCR 
Proteines LCR 
Glucose LCR 
Chlore LCR 
Lactates (LCR) 



0, 15 -0,40 g/1 

2,75 -4,5 mmol/1 

120 -130 mmol/1 

1,2 -2,0 mmol/1 



LCR clair 
Cf 1 

* , 75 
3,4 
123 

* 2,8 



0488060721 03/11/2004 2 2h0 7m P3110 
(1) culot LCR culot NEG. 



C'tfest 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 
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Dossier N° 0488060677 du 03/11/04 a 16hl5m 

prelevement du 03/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne[e) le : 30/12/1940 - M 

1ST PAT:P195321 18 



Page : 001 

Edite, le 17/1 1/04 a 10h39m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°7 



BLOC PROVISOIRE 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


3 

0488060721 
03/11/2004 
22h07m 
P3110 


2 

0488060 
03/11/2 
15h46m 
P311 


Heure de la gazo. . 












1 607 


Temperature patien 






°C 






37,4 


Fi 02 






*o 






21 


" PH 


7,38 


-7 , 42 








7 , 53 


- pC02 


35 , 


-45, 


mmHg 




* 


29, 


- p02 


80, 


-100,0 


mmHg 




* 


248, 


- HC03 


22,0 


-26 , 


mmol/L 






23 , 8 


- ABE 


-2,0 


-2 , 


mmol/L 






2,1 


- HEMOGLOBINS TOTA 


12 , 


-16, 


g/dL 






11,3 


- SAT. HB MESUREE. 


95, 


-100,0 


g, 
~5 






97, 8 


LACTATES arteriels 


0,33 


-1,10 


mmol/1 






3 , 00 



1 

0488060591 
03/11/2004 
12h50m 
P4310 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriority 



CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 


jLimol/1 






79 




UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 






6,9 




GLYCEMIE 


4 , 00 


-6,10 


mmol/1 






9,60 




BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


/xmol/1 




* 


268 




BILI .CONJUG. . 


plas 





-5 


/imol/1 






193 




SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 






138 




POTASSIUM. . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 






3,9 




CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 






102 




C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28 , 


mmol/1 






24 , 1 




PROTEINES TOT 


■ plas 


68, 


-83 , 


g/i 




* 


51,5 




CALCIUM 


plas 


2,30 


-2 , 60 


mmol/1 






1, 94 
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DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



HORMONOLOGIE ET MARQUEURS 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriority 



Ferritine * 535 

Dosage immunometrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PART I R DU 19/01/04. 



/ig/i 



03/11/04 



Homme (N : 18 a 464) 

Femme (N : 11 a 266} 



PC V 




PP Renard 



<■*** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



$£f\ PAP 
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MARTI PON Frederic 
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PAT:P19532118 
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Edite, le 17/11/04 a llh04m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93,62.29 



Bloc N°7 



BLOC PROVISOIRE 



GAZOMETRIE 











3 


2 


1 


REFERENCES 








0488060721 


0488060677 


0488060591 


DATE 








03/11/2004 


03/11/2004 


03/11/2004 


HEURE 








22h07m 


15h46m 


12h50m 


COR . 








P3110 


P3110 


P4310 


Heure de la gazo. . 










1 607 




Temperature patien 






°C 




37 , 4 




Fi 02 






% 




21 




- PH 


7,38 


-7, 42 






* 7,53 




- pC02 


35 , 


-45, 


mmHg 




* 29,0 




- p02 


80 , 


-100 , 


mmHg 




* 248 , 




- HC03 


22 , 


-26, 


mmol/L 




23 , 8 




- ABE 


-2 , 


-2 , 


mmol/L 




* 2 , 1 




- HEMOGLOBINE TOTA 


12 , 


-16,0 


g/dL 




* 11,3 




- SAT. HB MESUREE. 


95, 


-100 , 


o, 
"5 




97 , 8 




LACTATES arteriels 


0,33 


-1 , 10 


mmol/1 




* 3,00 





BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriarite 



CREATININE. . . .plas /zmol/1 

UREE plas 2,5 -7,5 mmol/1 

GLYCEMIE 4,00 -6, 10 mmol/1 

BILI .TOTALE. . .plas -17 /imol/1 

BILI .CONJUG. . .plas -5 /imol/1 

SODIUM plas 135 -145 mmol/1 

POTASSIUM plas 3,5 -4,8 mmol/1 

CHLORE plas 98 -108 mmol/1 

C02 Tot plas 23,0 -28,0 mmol/1 

PROTEINES TOT , plas 68,0 -83,0 g/1 

CALCIUM plas mmol/1 



79 
6,9 

* 9,60 

* 268 

* 193 
138 
3,9 
102 
24 , 1 

* 51,5 

* 1, 94 
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Dossier N° 0488060721 du 03/11/04 a 221il3m 

prelevement du 03/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh04m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


3 

0488060721 
03/11/2004 
22h07m 
P3 110 


2 

0488060677 
03/11/2004 
15h46m 
P3110 


1 

r\ a d n a r - r n i 

0488060591 
03/11/2004 
12h5 0m 
P4310 


calciumcorrige/PRO 


2 ,30 


-2, 60 


mmol/1 






2 ,23 




PHOSPHORE. . . . 


plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 






0, 65 




MAGNESIUM. . . . 


plas 


0, 75 


-1,00 


mmol/1 






0,96 




TRIGLYCERIDES 


plas 


, 60 


-1, 80 


mmol/1 






, 62 




GGT 


plas 






U.I/I 






126 




TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U. 1/1 




* 


73 




TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U. 1/1 






47 




PAL 


plas 






U.I/I 






105 




LDH 


, plas 


230 


-440 


U. 1/1 




* 


718 




AMMONIEMIE 


15 


-50 


/xmol /l 






64 


* 69 


CPK 


, plas 


20 


-200 


U.I/I 






146 




MYOGLOBINE. . . 


. plas 





-90 






* 


142 




AMYLASE 


. plas 


10 


-100 


U. 1/1 






50 




LIPASE 


plas 





-60 


■U.I/I 






54 




CRP 


plas 


0, 


-6,0 


mg/1 






6,0 




LACTATE 


plas 


, 70 


-2 ,10 


mmol/1 






2 , 73 





BIOCHIMIE URINAIRE 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriority 



Diurese 24H 






ml 






Cf 1 


Glycosuria 


0,0 


-0,5 


mmol/1 






, 3 


Proteinurie 


0, 00 


-0,10 


g/i , 






0,69 


calcium urinaire 


2 , 50 


-7 , 00 


mmol/1 






1,82 


Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 




* 


1,3 


Uree urine 


250 , 


-500, 


mmol/1 




* 


94, 5 


Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 




* 


68 


K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 




* 


12 


Amylase urinaire 





-380 


UI/1 






35 



0488060677 03/11/2004 15h46m P3110 
(1) Diurese 24H Echantillo 



BIOCHIMIE DIVERS 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



Suite page suivante — -> 



/left Pav 



Dossier N° 0488060721 du 03/11/04 a 22M3m 

prSI&vement du 03/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 003 

Edite, le 17/11/04 a llh04m 

DUPL1CATA 

REANIMATION 

93.62.29 





3 


2 


1 


REFERENCES 


0488060721 


0488060677 


0488060591 


DATE 


03/11/2004 


03/11/2004 


03/11/2004 


HEURE 


22h07m 


15h46m 


12h50m 


COR. 


P3110 


P3110 


P4310 



surnageant LCR 
culot LCR 
Proteines LCR 
Glucose LCR 
Chlore LCR 
Lactates (LCR) 



0,15 -0,40 g/1 

2,75 -4,5 mmol/1 

120 -130 mmol/1 

1,2 -2,0 mmo 1/1 



LCR clair 
Cf 1 

* 0,75 
3,4 
123 

* 2,8 



1488060721 
1) culot 



03/11/2004 
LCR 



22h07m 
culot 



P3110 



KfEG. 



C 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 048806075 1 du 04/11/04 a 06h58m 

prelevement du 04/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(ej le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page ; 001 

Edite, le 17/11/04 a 12h07m 

DU PLICA TA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°8 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 











3 


2 


1 


REFERENCES 








0488060716 


4110163142 


0488060751 


DATE 








04/11/2004 


04/11/2004 


04/11/2004 


HEURE 








07hl3m 


07h09m 


05h26m 


COR. 








P3110 


P3110 


P3110 


Heure de la gazo. . 












651 


Temperature pat i en 






°C 






36,7 


Fi 02 






0, 
"O 









~ PH 


7,38 


-7,42 








* 7,58 


- pC02 


35, 


-45,0 


mmHg 






* 26, 4 


- p02 


80,0 


-100,0 


mmHg 






* 198,0 


- HC03 


22 , 


-26,0 


mmol/L 






24 , 6 


- ABE 


-2 , 


-2 , 


mmol/L 






* 3,2 


- HEMOGLOBINE TOT A 


12, 


-16,0 


9/dL 






* 9,6 


- SAT. HB ME SURE E . 


95, 


-100,0 


% 






99,3 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeura de reference 



AntSriorit& 



CREATININE . . 


.plas 


62 


-106 


/imol/1 








65 


UREE 


. plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 








7,4 


GLYCEMIE. . . . 




4,00 


-6,10 


mmol/1 








5, 99 


BILI . TOTALE . 


. plas 





-17 


/imol/1 




* 237 




242 


BILI .CONJUG. 


. plas 





-5 


jivaol/1 




* 168 




167 


SODIUM 


, plas 


135 


-145 


mmol/1 








142 


POTASSIUM 


. plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 








3,5 


CHLORE 


. .plas 


98 


-108 


mmol/1 








106 


C02 Tot 


. .plas 


23 , 


-28 , 


mmol/1 








24, 5 


PROTEINES TOT.plas 


68 , 


-83,0 


g/i 






* 


51, 


CALCIUM 


. .plas 


2,30 


-2 , 60 


mmol/1 






* 


1,99 


calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2 , 60 


mmol/1 






* 


2 ,29 



Suite page suivante ---> 



Dossier N° 048806075 1 du 04/1 1/04 a 06h58m 

pavement du 04/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a 12h07m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62,29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



3 

0488060716 
04/11/2004 
07hl3m 
P3110 



4110163142 
04/11/2004 
07h09m 
P3110 



1 

0488060751 
04/11/2004 
05h26m 
P3110 



PHOSPHORE . 
MAGNESIUM. 

GGT 

TGO (ASAT) 
TGP (ALAT) 

LDH 

PAL 

CPK 

MYOGLOBINS 
AMYLASE . . . 
LIPASE .... 
CRP 



plas 0,80 
plas 0,75 
plas 8 
.plas 6 
.plas 6 
,plas 230 
,plas 40 
.plas 20 
.plas 
.plas 10 
.plas 
.plas 0,0 



1 ,30 
1,00 
61 

■60 

■60 

■440 

■129 

■200 

■90 

■100 

■60 

■6,0 



mmol /l 
mmol/1 
U. 1/1 
U.I/I 
U.I/I 
U. 1/1 
U. 1/1 
U. 1/1 

Mg/i 
u. 1/1 
u. 1/1 

mg/l 



44 



* 103 

44 



* 0,70 
0, 95 

* 108 

* 72 
44 

* 689 
87 
110 

* 120 
71 
43 
4,9 



BIOCHIMIE URIIMAIRE 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 


Glycosurie 


0,0 


-0,5 


mmol/1 


soit 


0,0 


-0,5 


mmol/ j 


Proteinurie 


0,00 


-0,10 


g/i 


soit 


, 00 


-0, 15 


g/j 


calcium urinaire 


2 , 50 


-7,00 


mmol/1 


soit 


3 ,00 


-8 , 00 


mmol/j 


Creatinine urinair 


9,0 


-16, 


mmol/1 


soit 


9,0 


-19,0 


mmol/j 


Uree urine 


250 , 


-500,0 


mmol/1 


soit 


250 , 


-500, 


mmol/j 


azote organique 


3 , 00 


-15, 00 


g/j ; 


Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 


soit 


30 


-300 


mmol/ j 


equival .NaCl 


5,97 


-17, 50 


g/j / 


K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 


soit 


50 


-150 


mmol/j 


equival . KCl 


1,90 


-11,20 


g/j 


Amylase urinaire 





-380 


UI/1 


soit 





-400 


Ul/24h 


Myoglobine urin. 











4 100 




0,2 




0,8 


* 


0,43 




1,76 




1, 12 




4,59 




0,9 




3,7 


* 


61,7 




253 , 




7,59 


* 


56 




230 




13 , 44 




8 


* 


33 




2 ,46 




29 




119 




Negat if 




**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 

Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicale Service de Biochimie Toxicologie 

MC V HERVE et Pharmacologic Cliniques 

PCC P. VEST 



Dossier N° 41 1 01 63142 du 04/11/04 a 07h09m 

prelevement du 04/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(eJ le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 

Bloc N°8 BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llh06m 

DUPLICATA 

REANIMATION 

93.62.29 



GAZOMETRIE 











3 


2 


1 


REFERENCES 








0488060716 


4110163142 


0488060751 


DATE 








04/11/2004 


04/11/2004 


04/11/2004 


HEURE 








07hl3m 


07h09m 


05h26m 


COR . 








P3110 


P3110 


P3110 


Heure de la gazo. . 












651 


Temperature pat ien 






°C 






36,7 


Fi 02 






g. 
"5 









~ PH 


7,38 


-7, 42 








* 7,58 


- pC02 


35,0 


-45, 


mmHg 






* 26,4 


- p02 


80 , 


-100 , 


mmHg 






* 198,0 


- HC03 


22 , 


-26,0 


mmol/L 






24, 6 


- ABE 


-2 , 


-2 , 


mmol/L 






* 3,2 


- HEMOGLOBINE TOTA 


12, 


-16, 


g/dL 






* 9,6 


- SAT. HB MESUREE. 


95, 


-100 , 


a, 
"o 






99,3 



BIOCHIMIE SANG 

Resultat Valeurs de reference Anteriorite 



CREATININE . . . 


plas 






/imol/l 








65 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol /l 








7,4 


GLYCEMIE 


4, 00 


-6,10 


mmol/1 








5, 99 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


/imol/1 




* 237 


* 


242 


BILI .CONJUG. . 


plas 





-5 


/i mo 1/1 




* 168 




167 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmo 1/1 








142 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


mmo 1/1 








3,5 


CHL-ORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 








106 


C02 Tot 


plas 


23,0 


-28,0 


mmol/1 








24 , 5 


PROTEINES TOT 


. plas 


68,0 


-83 , 


g/1 






* 


51, 


CALCIUM 


plas 






mmol/1 






* 


1 , 99 


calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2 , 60 


mmol/1 








2 ,29 



Suite page suivante ---> 



Dossier N° 41 1 01 631 42 du 04/1 1/04 a 07h09m 

prSI&vement du 04/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh06m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



3 

0488060716 
04/11/2004 
07hl3m 
P3110 



2 

4110163142 
04/11/2004 
07h09m 
P3110 



1 

0488060751 
04/11/2004 
05h26m 
P3110 



PHOSPHORE . 
MAGNESIUM. 

GGT 

TGO (ASAT) 
TGP (ALAT) 

LDH 

PAL 

CPK 

MYOGLOBINE 
AMYLASE . . . 
LIPASE .... 
CRP 



plas 0,80 

plas 0,75 

plas 8 

plas 6 

plas 6 

plas 230 

plas 

plas 20 

plas 
.plas 10 
,plas 
,plas 0,0 



1,30 
1,00 
61 
■60 
■60 
■440 

■200 
■90 
■100 
■60 
■6, 



mmol/1 
mmol/1 
U. 1/1 
U. 1/1 
U. 1/1 
U. 1/1 
U. 1/1 
U.I/I 
M9/1 
U.I/I 
U. 1/1 
mg/1 



44 



* 103 

44 



* 0,70 
0,95 

* 108 

* 72 
44 

* 689 
87 
110 

* 120 
71 
43 
4,9 



BIOCHIM1E URINAIRE 



RSsultat 



Valeurs de reference 



AntSriorit£ 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 


Glycosurie 


, 


-0,5 


mmol/1 


soit 


0,0 


-0,5 


mmol / j 


Proteinurie 


0,00 


-0,10 


g/i 


soit 


0, 00 


-0 , 15 


g/j , 


calcium urinaire 


2,50 


-7 , 00 


mmol / 1 


soit 


3,00 


-8, 00 


mmol / j 


Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 


soit 


9,0 


-19,0 


mmol/ j 


Uree urine 


250,0 


-500,0 


mmol/1 


soit 


250 , 


-500, 


mmol/ j 


azote organique 


3,00 


-15 , 00 


g/j 


Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 


soit 


30 


-300 


mmol / j 


equival . NaCl 


5, 97 


-17,50 


g/j , 


K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 


soit 


50 


-150 


mmol/ j 


equival . KCl 


1 , 90 


-11,20 


g/j 


Amylase urinaire 





-380 


UI/l 


soit 





-400 


Ul/24h 


Myoglobine urin . 









* 


4 100 




, 2 


* 


, 8 


* 


0,43 


■k 


1,76 


* 


1, 12 




4,59 




0,9 


* 


3,7 


* 


61, 7 




253 , 




7,59 




56 




230 




13 , 44 




8 




33 




2,46 




29 




119 




Negat if 



PCTVest 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
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Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochlmle Toxicologie 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P.VEST 



Dossier N° 0488060716 du 04/11/04 a 07h26m 

pr^levement du 04/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N Q PAT:P19S32118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a 12h09m 

DUPLICATA 



REAN1MATION 

93.62.29 



Bloc N°8 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 











3 


2 


1 


REFERENCES 








0488060716 


4110163142 


0488060751 


DATE 








04/11/2004 


04/11/2004 


04/11/2004 


HEURE 








07hl3m 


07h09m 


05h26m 


COR. 








P3110 


P3110 


P3110 


Heure de la gazo. . 












651 


Temperature patien 






°C 






36,7 


Fi 02 






'S 









- PH 


7,38 


-7, 42 








* 7,58 


- pC02 


35,0 


-45,0 


mmHg 






* 26,4 


- p02 


80 , 


-100,0 


mmHg 






* 198,0 


- HC03 


22, 


-26,0 


mmol/L 






24 , 6 


- ABE 


-2 , 


-2 , 


mmol/L 






* 3,2 


- HEMOGLOBINE TOTA 


12, 


-16, 


g/dL 






* 9,6 


- SAT. HB MESUREE. 


95, 


-100, 


o. 






99,3 



BIOCHIMIE SANG 



RSsultat 



Valeurs de r6f6rence 



Anteriori te 



CREATININE. . . 


.plas 






/imol/1 








65 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 








7,4 


GLYCEMIE 




4 , 00 


-6,10 


mmol/1 








5,99 


BILI . TOTALE . . 


. plas 





-17 


/imol/1 




* 237 


* 


242 


BILI .CONJUG. . 


. plas 





-5 


/imol/1 




* 168 


■k 


167 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 








142 


POTASSIUM 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 








3,5 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 








106 


C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28 , 


mmol/1 








24,5 


PROTEINES TOT 


. plas 


68, 


-83,0 


g/i 






k 


51, 


CALCIUM 


. plas 






mmol/1 






k 


1,99 


calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2 , 60 


mmol/1 






k 


2 ,29 



Suite page suivante — > 



fl&t PA '2 



Dossier N° 048806071 6 du 04/11/04 a 07h26m 

a lavement du 04/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le ; 30/12/1940 - M 

M° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a 12h09m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 





3 


2 


1 


REFERENCES 


0488060716 


4110163142 


0488060751 


DATE 


04/11/2004 


04/11/2004 


04/11/2004 


HEURE 


07hl3m 


07h09m 


05h26m 


COR. 


P3110 


P3110 


P3110 



PHOSPHORE . 
MAGNESIUM . 

GGT 

TGO (ASAT) 
TGP (ALAT) 

LDH 

PAL 

CPK ' 

MYOGLOBINS 
AMYLASE . . . 
LIPASE. . . . 
CRP 



plas 0,80 
plas 0,75 
plas 
plas 6 
plas 6 
plas 230 
.plas 
.plas 20 
,plas 
,plas 10 
,plas 
,plas 0,0 



1,30 
1, 00 

60 
60 
440 

■200 
■90 
■100 
■60 
■6, 



mmol/1 
mmol/1 
U. 1/1 
U. 1/1 
U. 1/1 
U.I/I 
U.I/I 
U. 1/1 
/zg/1 
U. 1/1 
U.I/1 
mg/1 



44 



* 103 
44 



* 0,70 
0, 95 

* 108 

* 72 
44 

* 689 
87 
110 

* 120 
71 
43 
4,9 



BIOCHIMIE URINAIRE 



R6sulCaC 



Valeurs de rSfSrence 



Ant6riorite 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 


Glycosurie 


0,0 


-0,5 


mmol/1 


soit 


0, 


~0,5 


mmol/ j 


Proteinurie 


, 00 


-0,10 


g/i 


soit 


0, 00 


-0, 15 


g/j 


calcium urinaire 


2 ,50 


-7 , 00 


mmol/1 


soit 


3 , 00 


-8 , 00 


mmol / j 


Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 


soit 


9,0 


-19,0 


mmol/ j 


Uree urine 


250 , 


-500,0 


mmol/1 


soit 


250 , 


-500,0 


mmol/ j 


azote organique 


3 , 00 


-15 , 00 


g/j 


Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 


soit 


30 


-300 


mmol/ j 


equival . NaCl 


5, 97 


-17, 50 


g/j 


K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 


soit 


50 


-150 


mmol/ j 


equival . KC1 


1, 90 


-11,20 


g/j 


Amylase urinaire 





-380 


UI/1 


soit 





-400 


Ul/24h 


Myoglobine urin . 









* 


4 100 




, 2 


* 


, 8 


* 


, 43 


■k 


1 , 76 


•k 


1 , 12 




4,59 


■k 


0,9 


■k 


3,7 


■k 


61,7 




253 , 




7,59 


■k 


56 




230 




13 , 44 


■k 


8 


■k 


33 




2,46 




29 




119 




Negat if 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE 



PC ^est 



PP Renard 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologie Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488060891 du 04/11/04 a 17h36m 

pr6levement du 04/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P195321 18 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llh34m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°9 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



RSsultat 



Valeurs de rSfSrence 



Ant6riorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


2 

0488061062 
04/11/2004 
21h03m 
P3110 


1 

0488060891 
04/11/2004 
17h2 8m 
P3110 


BILI .TOTALE. 


.plas 





-17 


/imol/1 




* 237 


BILI .CONJUG. 


.plas 





-5 


/xmol/1 




* 172 


GGT 


. plas 


8 


-61 


U.I/1 




* 105 


TGO (ASAT) . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 




* 74 


TGP (ALAT) . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 




44 


PAL 


. plas 


40 


-129 


U.I/1 




84 


AMYLASE 


. . plas 


10 


-100 


U.I/1 




55 


LIPASE 


. .plas 





-60 


U.I/1 




52 



BIOCHIMIE DIVERS 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriority 



surnageant LCR 
culot LCR 
Proteines LCR 
Glucose LCR 
Chlore LCR 
Lactates (LCR) 



0,15 -0,40 g/1 

2,75 -4,5 mmol/1 

120 -130 mmol/1 

1,2 -2,0 mmol/1 




0488061062 
(1) culot 



04/11/2004 
LCR 



21h03m 
culot 



P3110 



NEG. 




PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologie Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061062 du 04/11/04 a 21h20m 

pavement du 04/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/1 1/04 a 121i26m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°9 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


2 

0488061062 
04/11/2004 
21h03m 
P3110 


1 

0488060891 
04/11/2004 
17h28m 
P3110 


BILI . TOTALS . 


. plas 





-17 


^mol/1 




* 


237 


BILI .CONJUG. 


. plas 





-5 


/imol/1 




* 


172 


GGT 


■ plas 






U.I/I 




* 


105 


TGO (AS AT) . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 




* 


74 


TGP (ALAT) . . 


.plas 


6 


-60 


U. 1/1 






44 


PAL 


, plas 






U. 1/1 






84 


AMYLASE 


. plas 


10 


-100 


U. 1/1 






55 


LIPASE 


, plas 





-60 


U.I/I 






52 



BIOCHIMIE DIVERS 



R6sultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



surnageant LCR 
culot LCR 
Proteines LCR 
Glucose LCR 
Chlore LCR 
Lactates (LCR) 



0,15 -0,40 
2,75 -4,5 
120 -130 
1,2 -2,0 



g/i 

mmol/1 
mmol/1 
mmol/1 



LCR clair 
Cf 1 

* 0,81 
3,9 
125 

* 2,9 



0488061062 
(1) culot 



04/11/2004 
LCR 



21h03m 
culot 



P3110 



NEG. 



PC V 




PP Renard 



EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n" 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P.VEST 



Dossier N° 0488060892 du 05/11/04 a 06h36m 

jnSlevement du 05/1 1/04 

HART! PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

M° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llh35m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°10 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETR1E 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


2 

0488061168 
05/11/2004 
17h25m 
P3110 


1 

0488060892 
05/11/2004 
06h27m 
P3110 


Heure de la gazo. . 










652 


Temperature pat i en 






°C 




37,2 


Fi 02 






Q. 
"O 




100 


" PH 


7,38 


-7, 42 






* 7,49 


- pC02 


35,0 


-45,0 


mmHg 




* 33 , 8 


- p02 


80,0 


-100,0 


mmHg 




* 186,8 


- HC03 


22 , 


-26,0 


mmol/L 




25,1 


- ABE 


-2 , 


-2,0 


mmol/L 




2 , 


- HEMOGLOBINE TOTA 


12, 


-16,0 


g/dL 




* 9,7 


- SAT . HB MESUREE . 


95, 


-100,0 


"5 




99,5 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 


(xmol 1 1 






84 Cf 1 


UREE 


plas 


2 , 5 


-7,5 


mmol/1 




* 


9,5 


GLYCEMIE 




4,00 


-6, 10 


mmol/1 




* 


6, 19 


BILI .TOTALE. . 


. plas 





-17 


/xmol/1 


* 272 


* 


244 


BILI . CONJUG. . 


. plas 





-5 


/imol/1 


* 192 




166 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 






143 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3 , 5 


-4,8 


mmol/1 






4,3 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 






108 


C02 Tot 


plas 


23,0 


-28,0 


mmol/1 






24 , 1 


PROTEINES TOT 


. plas 


68 , 


-83 , 


g/1 




* 


49,7 


CALCIUM 


. plas 


2,30 


-2,60 


mmol/1 




* 


1, 84 


calciumcorrige/PRO 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 






2, 14 



Suite page suivante — > 



Dossier N° 0488060892 du 05/11/04 a 061i36m 

prelevement du 05/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh35m 

DUPL1CATA 



REANIMATION 

93.62.29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


n 
Z 

r\ a a o f\ f "\ i r o 
U4ooUblloo 

05/ XI/ zUU4 

l / Liz 5m 

no i i n 
Jr o 1 1 U 


1 

0488060 
05/11/2 
06h27m 
P311 


PHOSPHORE 


plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 






0,90 


MAGNESIUM 


. plas 


0, 75 


-1,00 


mmol/1 






0,87 


TRIGLYCERIDES 


. plas 


0, 60 


-1,80 


mmol/1 






1,39 


GGT 


plas 


8 


-61 


U.I/1 




* 


94 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 






77 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 






44 


PAL 


. plas 


40 


-129 


U.I/1 






92 


LDH 


■ pl as 


230 


-440 


U.I/1 


* 838 




746 


AMYLASE 


■ plas 


10 


-100 


U.I/1 






62 


LIPASE 


■ pl as 





-60 


U.I/1 






58 


CRP 


, plas 


, 


-6,0 


mg/1 






5,5 


HAPTOGLOBINE. 


. plas 


0,30 


-2 , 00 


g/i 


* <0,30 


* 


<0, 30 


LACTATE 


■ plas 


0,70 


-2,10 


mmol/1 






2 , 06 



0488060892 05/11/2004 06h27m 
( 1 ) Dosee sur le Kodak . 



P3110 



BIOCHIMIE URINAIRE 



Reaultat 



Valeurs de rSfSrence 



finteriorite 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 






1 900 


CREATININE. . . .plas 


62 


-106 


/imol / 1 






84 


Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol / 1 




* 


3,7 


soit 


9,0 


-19,0 


mmol/ j 




* 


7,0 


C'lairance Creatini 


71 


-151 


ml/mn 






58 


Uree urine 


250, 


-500,0 


mmol/1 




* 


163 , 4 


soit 


250 , 


-500 , 


mmol/ j 






310 , 5 


azote organique 


3 , 00 


-15, 00 


g/j 






9,31 


Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol / 1 




* 


95 


soit 


30 


-300 


mmol/ j 






180 


equival .NaCl 


5,97 


-17 , 50 


g/j 






10 , 52 


K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 






7 


soit 


50 


-150 


mmol/ j 






13 


equival . KC1 


1, 90 


-11,20 


g/j 






, 97 




PP Renard 



<■** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
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Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologie 
et Pharmacologie Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488060892 du 05/11/04 a 06h36m 

prelevement du 05/11/04 
i° patient : P195321 18 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llli35m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



HORMONOLOGIE ET MARQUEURS 



Resultat 



Valeurs de reference 



Ant6riorite 



Ferritine 



453 



(ig/1 



03/11/04 



.'tosage immunametrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
■VT'TENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTI R DU 19/01/04. 

Homme (N : 18 a 464) 

Femme (N ; 11 a 266) 



EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 



PP Renard 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



/left P 24 



HOPITAL D 'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061 1 68 du 05/1 1/04 a 17h33m 

Movement du 05/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

M° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llh38m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°10 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 











2 




1 


REFERENCES 








0488061168 


04 


88060892 


DATE 








05/11/2004 


05/11/2004 


HEURE 








17h25m 


06h27m 


COR. 








P3110 




P3110 


Heure de la gazo.. 












652 


Temperature pat i en 






°C 






37,2 


Fi 02 






~o 






100 


" PH 


7,38 


-7, 42 








7 , 49 


- pC02 


35,0 


-45, 


mmHg 




■k 


33 , 8 


- p02 


80,0 


-100, 


mmHg 




* 


186,8 


- HC03 


22 , 


-26,0 


mmo 1 / L 






25,1 


- ABE 


-2 , 


-2 , 


mmol/L 






2 , 


- HEMOGLOB INE TOTA 


12, 


-16,0 


g/dL 






9,7 


- SAT. HB MESUREE. 


95, 


-100,0 


g, 

"O 






99,5 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



AntSriorite 



CREATININE . . . 


plas 






/imol/1 






84 Cf 1 


UREE . . 


plas 


2,5 


-7,5 


mmo 1/1 




* 


9,5 


GLYCEMIE 


4 ,00 


-6,10 


mmol/1 




* 


6, 19 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


/imol/1 


* 272 




244 


DILI . CONJUG . . 


plas 





-5 


/imol/1 


* 192 




166 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 






143 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 






4,3 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 






108 


C02 Tot 


plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 






24 , 1 


PROTEINES TOT 


. plas 


68,0 


-83 , 


g/i 




* 


49,7 


CALCIUM 


■ plas 






mmol/1 




* 


1, 84 


calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2,60 


mmol/1 




* 


2 , 14 



Suite page suivante -— > 



Dossier N° 0488061 168 du 05/1 1/04 a 17h33m 

orSI&vement du 05/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh38m 

DUPLICATA 

REANIMATION 

93.62.29 













2 


1 


REFERENCES 










0488061168 


0488060892 


DATE 










05/11/2004 


05/11/2004 


HEURE 










17h25m 


06h27m 


COR . 










P3110 


P3110 


PHOSPHORE. . . . 


plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 




0, 90 


MAGNESIUM. . . . 


plas 


, 75 


-1, 00 


mmol/1 




0, 87 


TRIGLYCERIDES 


. plas 


0,60 


-1,80 


mmol/1 




1,39 


GGT 


plas 






U.I/I 




* 94 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 




* 11 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 




44 


LDH 


plas 


230 


-440 


U.I/1 


* 838 


* 746 


PAL 


plas 






U.I/1 




92 


AMYLASE 


plas 


10 


-100 


U.I/1 




62 


LIPASE 


. plas 





-60 


U.I/1 




58 


CRP 


. plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 




5,5 


HAPTOGLOBINE . 


. plas 


0,30 


-2 , 00 


g/i 


* <0,30 


* <0, 30 


LACTATE 


■ plas 


0,70 


-2, 10 


mmol/1 




2 , 06 



0488060892 05/11/2004 6h2 7m 
(1) Dosee sur le Kodak. 



P3110 



BIOCHIMIE URINAIRE 



Resultat 



Valeurs de reC6rence 



Anteriorite 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 






1 900 


CREATININE. . . .plas 






^mol/1 






84 


Creatinine urinair 


9,0 


-16, 


mmol/1 




* 


3,7 


soit 


9,0 


-19,0 


mmol/ j 




* 


7,0 


CI ai ranee Creatini 


71 


-151 


ml / mn 




* 


58 


Uree urine 


250,0 


-500,0 


mmol/1 






163 , 4 


soit 


250 , 


-500,0 


mmol/ j 






310,5 


azote organique 


3,00 


-15, 00 


g/j ; 






9,31 


Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 




* 


95 


soit 


30 


-300 


mmol/ j 






180 


equival . NaCl 


5, 97 


-17,50 


g/j 






10 , 52 


K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 






7 


soit 


50 


-150 


mmol/ j 




* 


13 


equival . KCl 


1,90 


-11,20 


g/j 




* 


0, 97 



PC VfcMt 




**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA As tier 



fi£f\ f Zi 



HOPITAL DTNSTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061 1 97 du 06/11/04 a 06hl8m 

prelevement du 06/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne{e) le : 30/12/1940 - M 

M° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llli39m 

DUPL1CATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°ll 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



1 

0488061197 
06/11/2004 
06hllm 
P3110 



Heure de la gazo. . 










625 


Temperature pat ien 






°C 




37,4 


Fi 02 






0, 

"o 




30 


" PH 


7,38 


-7 , 42 




* 


7, 52 


- pC02 


35, 


-45, 


mmHg 


* 


31,9 


- p02 


80 , 


-100, 


mmHg 


* 


142 , 


- HC03 


22 , 


-26, 


mmol/L 




25,6 


- ABE 


-2,0 


-2,0 


mmol/L 


* 


3,4 


- HEMOGLOBINE TOTA 


12 , 


-16,0 


g/dL 




12, 6 


- SAT. HB MESUREE. 


95, 


-100,0 


% 




99,2 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 


/Ltmol/1 


* 


117 Cf 1 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol / 1 


* 


11, 6 


GLYCEMIE 




4, 00 


-6,10 


mmol/1 


* 


7,78 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


jumol/1 


* 


279 


BILL CON JUG . . 


plas 





-5 


/rniol/1 


* 


195 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 




140 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




4,7 


CHLORE 


. plas 


98 


-108 


mmol/1 




102 


C02 Tot 


. plas 


23,0 


-28,0 


mmol/1 




24,6 


PROTEINES TOT 


. plas 


68 , 


-83, 


g/i 




57,5 


CALCIUM 


. plas 


2,30 


-2,60 


mmol/1 


* 


1,77 


calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2 , 60 


mmol/1 




1, 95 



Suite page suivante — > 



Dossier N° 0488061 1 97 du 06/11/04 a 06hl 8m 

prelevement du 06/11/04 

MARTIPON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh39m 

DUPLICATA 

REANIMATION 

93.62.29 



1 

REFERENCES 0488061197 
DATE 06/11/2004 
HEURE 06hllm 
COR . P3110 



PHOSPHORE 


plas 


0,80 


-1,30 


mmol / 1 


* 


1,42 


MAGNESIUM. . . . 


.plas 


0, 75 


-1,00 


mmol/1 




1,00 


TRIGLYCERIDES 


.plas 


0, 60 


-1,80 


mmol/1 




1, 53 


CHOLEST. TOTAL plas 


4,00 


-7,50 


mmol/1 


* 


3 , 03 


GGT 


plas 


8 


-61 


U.I/I 


* 


99 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 




88 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U. 1/1 




55 


LDH 


. plas 


230 


-440 


U. 1/1 


* 


879 


PAL 


. plas 


40 


-129 


U. 1/1 




94 


AMYLASE 


. plas 


10 


-100 


U. 1/1 




52 


LIPASE 


. plas 





-60 


U.I/I 




48 


CRP 


. plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 




11,7 


LACTATE 


plas 


0,70 


-2,10 


mmol/1 




3 , 78 



0488061197 06/11/2004 6hllm P3110 
(1) Dosee sur le Kodak. 

BIOCHIMIE URINAIRE 

ResultaU Valeurs de reference AnterioriCS 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 


* 


5 000 


CREATININE. . . .plas 


62 


-106 


/nmol/1 


* 


117 


Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 


* 


1,5 


soit 


9,0 


-19,0 


mmol/ j 




7,5 


Clairance Creat ini 


71 


-151 


ml/mn 




45 


Uree urine 


250,0 


-500,0 


mmol/1 


* 


100, 1 


soit 


250,0 


-500,0 


mmol / j 


* 


500,5 


azote organique 


3,00 


-15,00 


g/j ; 


* 


15, 01 


Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 




128 


soit 


30 


-300 


mmol/ j 


* 


640 


equival . NaCl 


5,97 


-17,50 


g/j 




37,40 


K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 




20 


soit 


50 


-150 


mmol/ j 




100 


equival . KCl 


1, 90 


-11, 20 


g/j 




7,46 



PC V 




**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



flJtfs F 1$ 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologie Cliniques 
PCC P.VEST 



Dossier N° 0488061 1 97 du 06/1 1/04 a 06hl8m 

oriSlfivement du 06/11/04 
:i° patient : P19532118 

MARTI PON Frederic 

Me(e) le : 30/12/1940 - M 



Page ; 001 

Edite, le 17/11/04 a llh39m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



HORMOIMOLOGIE ET MARQUEURS 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriority 



^erritine * 527 

)osage immunometrique - vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PART I R DU 19/01/04. 



M9/1 



05/11/04 



Homme {N : 18 a 464) 

Femme (N : 11 a 266) 



EDITION FINALE PAR DISCIPLINE 




PP Renard 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 

Federation de Biologie clinique 

Service de Biologie Medicale Service de Biochimie Toxicologie 

MC V. HERVE et Pharmacologic Cliniques 

PCC P.VEST 



Dossier N° 0488061 326 du 06/11/04 a 15h39m 

pretevement du 06/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

H° PAT:P19532118 
Bloc N°12 BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



Page : 001 

Edit6, le 17/11/04 a llMOm 

DUPLICATA 

REANIMATION 

93.62.29 



BIOCHIMIE SANG 

R6sultat Valeurs de r6ference Anteriorite 

i 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



0488061340 
06/11/2004 
22hl0m 
P3110 



1 

0488061326 
06/11/2004 
15hl9m 
P3110 



CREATININE. . . 


plas 


62 


-106 


/imol/1 


* 


110 




141 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 


* 


14, 5 


* 


13 , 3 


GLYCEMIE 


4,00 


-6,10 


mmol/1 




7,89 


* 


9,41 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


jLtmol/1 




252 


* 


260 


BILI .CONJUG. . 


plas 





-5 


/Limol/1 


* 


183 


■k 


187 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol / 1 




140 




139 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3 , 5 


-4,8 


mmol/1 




4,2 




4,5 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 




103 




98 


C02 Tot 


plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 




24, 




25,1 


PROTEINES TOT 


plas 


68,0 


-83,0 


g/i , 




57 , 2 


* 


65,5 


CALCIUM 


plas 






mmol/1 




1 , 64 






calciumcorrige/ALB 


2,30 


-2 , 60 


mmol / 1 


* 


2 , 00 






calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2 ,60 


mmol/1 


* 


1,81 






PHOSPHORE .... 


■ plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 


* 


1,46 






MAGNESIUM . . . . 


. plas 


, 75 


-1,00 


mmol/1 




1,11 






GGT 


plas 


8 


-61 


U.I/1 




75 


* 


84 


TGO (AS AT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U. 1/1 


* 


80 


* 


81 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/1 




50 




52 


PAL 


. plas 


40 


-129 


U.I/1 




77 




76 


LDH 


. plas 


230 


-440 


U.I/1 




763 






AMYLASE 


■ piss 


10 


-100 


U.I/1 




69 




100 


LIPASE 


, plas 





-60 


U.I/1 




56 


* 


66 


CRP 


, plas 


, 


-6,0 


mg/1 


* 


7,6 






ALBUM I NE 


plas 


35 , 


-52 , 


g/i 




25,6 






LACTATE 


plas 


0,70 


-2 , 10 


mmol/1 




4,01 







Suite page suivante — > 



Dossier N° 0488061326 du 06/11/04 a 15h39m 

pavement du 06/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

<\l° PAT:P19532118 



Page ; 002 

Edite, le 17/11/04 a llh40m 

DUPL1CATA 



REANIMATION 

93.62.29 



BIOCHIMIE URINAIRE 

Resultat Valeurs de reference AnCerioritS 











2 


1 


REFERENCES 








0488061340 


0488061326 


DATE 








06/11/2004 


06/11/2004 


HEURE 








22hl0m 


15hl9m 


COR. 








P3110 


P3110 


Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 


1 000 




Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 


* 3,1 




soit 


9,0 


-19,0 


mmol/ j 


* 3,1 




Uree urine 


250 , 


-500,0 


mmol/1 


* 155,6 




soit 


250, 


-500,0 


mmol/ j 


* 155,6 




azote organique 


3, 00 


-15,00 


g/j , 


4 , 67 




Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 


* 76 




soit 


30 


-300 


mmol / j 


76 




equival . NaCl 


5, 97 


-17, 50 


g/j 


* 4,44 




K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 


35 




soit 


50 


-150 


mmol/ j 


* 35 




equival . KC1 


1, 90 


-11,20 


g/j 


2,61 





PC V! 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061 340 du 06/1 1/04 a 22h25m 

priMevement du 06/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edit6, le 17/11/04 a llli40m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°12 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



Rgsultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


2 

0488061340 
06/11/2004 
22hl0m 
P3110 


1 

048806 
06/11/ 
15hl9m 
P31 


CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 


jLimol/1 


* 


110 




141 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




14 , 5 




13, 3 


GLYCEMIE 


4,00 


-6,10 


mmol/1 


* 


7,89 




9,41 


BILL TOTALE . . 


plas 





-17 


/Ltmol/1 




252 


* 


260 


BILL CON JUG. . 


plas 





-5 


^mol/l 


* 


183 


* 


187 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 




140 




139 


POTASSIUM. . . . 


. plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




4,2 




4,5 


CHLORE 


. plas 


98 


-108 


mmol/1 




103 




98 


C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 




24, 




25,1 


PROTEINES TOT 


. plas 


68, 


-83 , 


g/i 


* 


57,2 


* 


65 , 5 


CALCIUM 


. plas 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 


* 


1, 64 






calciumcorrige/ALB 


2,30 


-2,60 


mmol/1 


* 


2 , 00 






calciumcorrige/PRO 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 


* 


1,81 






PHOSPHORE 


. plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 


* 


1,46 






MAGNESIUM 


. plas 


0, 75 


-1,00 


mmol/1 




1,11 






GGT 


. plas 


8 


-61 


U.I/I 




75 


* 


84 


TGO (ASAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 


* 


80 


* 


81 


TGP (ALAT) . . . 


. plas 


6 


-60 


U.I/I 




50 




52 


LDH 


. plas 


230 


-440 


U. 1/1 


* 


763 






PAL 


■ piss 


40 


-129 


U.I/I 




77 




76 


AMYLASE 


, plas 


10 


-100 


U.I/I 




69 




100 


LIPASE 


plas 





-60 


U.I/I 




56 


* 


66 


CRP 


. plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 


* 


7,6 






ALBUM I NE 


. plas 


35, 


-52 , 


9/1 / 




25, 6 






LACTATE 


. plas 


0,70 


-2 , 10 


mmol/1 


* 


4 , 01 







Suite page suivante ---> 



fi€f\ f 31 



Dossier N° 0488061 340 du 06/1 1/04 a 22h25m 

prelevement du 06/11/04 

MARTI PON Frederic 

He(e) le : 30/12/1940 - M 

M a PAT;P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/1 1/04 a 1 lli40m 

DUPLiCATA 



REANIMATION 

93.62.29 



BIOCHIMIE URINAIRE 



Reaultat 



Valeurs de r&f£rence 



Anteriorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


2 

0488061340 
06/11/2004 
22hl0m 
P3110 


1 

0488061326 
06/11/2004 
15hl9m 
P3110 


Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 




1 000 




Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 




3,1 




soit 


9,0 


-19,0 


mmol/ j 




3,1 




Uree urine 


250, 


-500,0 


mmol/1 




155, 6 




soit 


250,0 


-500,0 


mmol / j 


* 


155,6 




azote organique 


3 , 00 


-15, 00 


g/j , 




4,67 




Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 


* 


76 




soit 


30 


-300 


mmol/ j 




76 




equival . NaCl 


5, 97 


-17,50 


g/j 


* 


4,44 




K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 




35 




soit 


50 


-150 


mmol/ j 




35 




equival . KC1 


1, 90 


-11,20 


g/j 




2,61 





PC V 




PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Blologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061 342 du 07/11/04 a 05h48m 

areMevement du 07/11/04 

MARTI PON Frederic 

:Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

'ST PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llli41m 

DUPL1CATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°13 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



0488061397 
07/11/2004 
14h58m 
P3110 



1 

0488061342 
07/11/2004 
05h40m 
P3110 



Heure de la gazo. . 

Temperature patien °C 
Fi 02 % 

- pH 7,38 -7,42 

- pC02 35,0 -45,0 mmHg 

- p02 80,0 -100,0 mmHg 

- HC03 22,0 -26,0 mmol/L 

- ABE -2,0 -2,0 mmol/L 

- HEMOGLOBINE TOTA 12,0 -16,0 g/dL 

- SAT . HB MESUREE. 95,0 -100,0 % 



555 

36,9 

30 

7,51 
28,1 
151, 4 
22 , 
~0,3 
10 , 
99,3 



BIOCHIMIE SANG 



RSsultat 



Valeurg de r6f6rence 



Anteriority 



CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 


/Limol/1 




188 


* 


113 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




16, 8 


* 


16, 


GLYCEMIE 




4, 00 


-6,10 


mmol/1 




9,20 


* 


8 , 87 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


jUmol/1 








241 


BIL I .CONJUG. . 


plas 





-5 


/umol/1 








178 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 




138 




140 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3 , 5 


-4,8 


mmol/1 




4,4 




4,4 


GHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 




101 




105 


C02 Tot 


plas 


23 , 


-28, 


mmol/1 


* 


22 , 




20,3 


PROTEINES TOT 


. plas 


68 , 


-83 , 


g/i 


* 


64, 




54 , 7 


CALCIUM 


. plas 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 






* 


1,61 


calciumcorrige/ALB 


2,30 


-2 , 60 


mmol / 1 






* 


2 , 03 



Suite page suivante — > 



Dossier N° 0488061342 du 07/11/04 a 05h48m 

pavement du 07/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh41m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



0488061397 
07/11/2004 
14h58m 
P3110 



1 

0488061342 
07/11/2004 
05h40m 
P3110 



calciumcorrige 

PHOSPHORE 

MAGNESIUM 

GGT 

TGO (ASAT) 
TGP (ALAT) 

PAL 

LDH 

CPK 

MYOGLOBINE. . . . 

AMYLASE 

LIPASE 

CRP 

ALBUM I NE 



/PRO 2,3 
plas 0,80 
plas. 0,75 
plas 8 
plas 6 
plas 6 
plas 40 
plas 230 
plas 20 
plas 
plas 10 
plas 
plas 0,0 
plas 35,0 



■2 , 60 

■1,30 

■1, 00 

■61 

■60 

■60 

■129 

■440 

■200 

■90 

■100 

■60 

■6,0 

■52 , 



mmol/1 

mmol/1 

mmol/1 

U. 1/1 

U. 1/1 

U.I/1 

U.I/1 

U.I/1 

U.I/1 

U.I/1 
U.I/1 
mg/1 
9/1 



* 1,81 

* 1, 62 

* 1,16 

* 70 

* 82 
49 
76 

* 833 
100 

* 150 
54 
56 

* 7,0 

* 23,4 



BIOCHIMIE URINAIRE 



RSsultat 



Valeurs de reference 



Ant6riorite 



Diurese 24H 600 
CREATININE. .. .plas 62 
Creatinine urinair 9, 
soit 9,0 
Clairance Creatini 71 



-2000 ml 

-106 /imol/1 

-16,0 mmol/1 

-19, mmol/j 

-151 ml/mn 




PC V« 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D 'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologie Cliniques 
PCC P.VEST 



Dossier N° 0488061 342 du 07/11/04 a 05h48m 

prglevement du 07/11/04 
!i° patient : P19532118 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llh41m 

DU PL I CAT A 



REANIMATION 

93.62.29 



BIOCHIMIE SANG 

RSsultat Valeurs de reference Anteriorite 

■Troponine I cardiaque * 0,42 MSA ±n£ a o,os 

Josage immunometrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
\TTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTI R DU 19/01/04. 

/alaura de reference : inf. a 0,08 /xg/L 

j6sion myocardique mineure : ..0,08 a 0,40 ^g/L 
:Iecrose Myocardique : sup. a 0,4 /ig/L 

Le tableau d'IDM sera confirme par la cinStique d'evolution de la Tnlc qui permettra d'exclure, 
■>n accord avec le tableau clinique, toute autre cause d'atteinte myocardique 
■{myocardite severe, contusion mecanique du myocarde, . . .) . 




**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PGdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL D'INSTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 0048 1 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Sei*vice de Biochimle Toxicologic 
et Pharmacologie Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061 397 du 07/11/04 a 15h03m 

prSI&vement du 07/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne[e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llli43m 

DUPLICATA 



REAN1MATION 

93.62.29 



Bloc N°13 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 











2 


1 


REFERENCES 








0488061397 


0488061342 


DATE 








07/11/2004 


07/11/2004 


HEURE 








14h58m 


05h40m 


COR. 








P3110 


P3110 


Heure de la gazo.. 










555 


Temperature patien 






°C 




36, 9 


Fi 02 






% 




30 


- PH 


7,38 


-7,42 






* 7,51 


- pC02 


35,0 


-45,0 


mmHg 




* 28,1 


- p02 


80,0 


-100,0 


mmHg 




* 151,4 


- HC03 


22, 


-26,0 


mmol/L 




22 , 


- ABE 


-2 , 


-2 , 


mmol/L 




-0 , 3 


- HEMOGLOB INE TOTA 


12 , 


-16,0 


g/dL 




* 10,0 


- SAT. HB MESUREE. 


95,0 


-100,0 


o. 




99,3 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeura de reference 



Anteriorite 



CREATININE. . . 


plas 


62 


-106 


/zmol/1 


* 


188 


■k 


113 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 


* 


16, 8 


-k 


16, 


GLYCEMIE 


4 , 00 


-6,10 


mmol/1 


* 


9,20 


* 


8, 87 


BILI .TOTALE. . 


plas 





-17 


/Ltmol/1 








241 


BILI .CON JUG. . 


plas 





-5 


/xmol/1 






* 


178 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 




138 




140 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




4,4 




4,4 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 




101 




105 


C02 Tot 


plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 




22 , 




20,3 


PROTEINES TOT 


. plas 


68 , 


-83,0 


g/i 


* 


64, 




54, 7 


CALCIUM 


. plas 






mmol/1 






* 


1 , 61 


calciumcorrige/ALB 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 








2 , 03 



Suite page suivante — > 



Dossier N° 0488061 397 du 07/11/04 a 15h03m 

pr6ISvement du 07/11/04 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llli43m 

DUPLICATA 



MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N D PAT:P19532118 



REANIMATION 

93.62.29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



0488061397 
07/11/2004 
14h58m 
P3110 



1 

0488061342 
07/11/2004 
05h40m 
P3110 



calciumcorrige 

PHOSPHORE 

MAGNESIUM 

GGT 

TGO (ASAT) 
TGP (ALAT) 

PAL 

LDH 

CPK 

MYOGLOBINE. . . . 

AMYLASE 

LIPASE 

CRP 

ALBUM I NE 



/PRO 2,30 
plas 0,80 
plas 0,75 
plas 
plas 6 
plas 6 
plas 

plas 230 
plas 20 
plas 
plas 10 
plas 
plas 0,0 
plas 35,0 



■2,60 
1,30 
■1,00 

■60 
■60 

■440 

■200 

■90 

•100 

-60 

■6,0 

■52, 



mmol/1 

mmol/1 

mmol/1 

U. 1/1 

U.I/1 

U.I/1 

U.I/1 

U.I/1 

U.I/1 

U.I/1 
U.I/1 

mg/1 

g/i 



1,81 
1,62 
1, 16 
70 

* 82 
49 
76 

* 833 
100 

* 150 
54 
56 

* 7,0 

* 23,4 



BIOCHIMIE UR1IMAIRE 



Rdsultat 



Valeurs de r£f£rence 



Ant^riorite 



Diurese 24H 600 
CREATININE. . . .plas 
Creatinine urinair 9, 
soit 9,0 
Clairance Creatini 71 



-2 000 ml 

jUmol/1 
-16,0 mmol/1 
-19,0 mmol/j 
- 1 5 1 ml / mn 





**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE 



PP Renard 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



(l€f\ f 33 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologie 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061 394 du 07/1 1/04 a 211i24m 

pavement du 07/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llli43m 

DUPL1CATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°14 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 













3 


2 


1 


REFERENCES 








04 


88061431 


0488061395 


0488061394 


DATE 








08 


/11/2004 


08/11/2004 


07/11/2004 


HEURE 








05h06m 


05h05m 


21hl2m 


COR. 










P3110 


P3110 


P3110 


Heure de la gazo. . 










510 






Temperature pat ien 






°C 




36,7 






Fi 02 






% 




30 






- PH 


7,38 


-7,42 






7,47 






- pC02 


35, 


-45 , 


mmHg 




26,7 






- p02 


80,0 


-100,0 


mmHg 




95,4 






- HC03 


22,0 


-26,0 


mmol/L 




19,1 






- ABE 


-2,0 


-2,0 


mmol/L 




-3,6 






- HEMOGLOBINE TOTA 


12,0 


-16,0 


g/dL 




8,5 






- SAT . HB MESUREE. 


95, 


-100,0 


a, 
~o 




97, 2 







BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 


/miol/1 




* 


231 Cf 1 


* 


200 


UREE 


plas 


2,5 


~7,5 


mmol/1 






23 , 7 




21,6 


GLYCEMIE 


4 , 00 


-6,10 


mmol/1 




* 


6, 90 


* 


8,61 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


//mol/1 






258 






BILI .CONJUG. . 


plas 





-5 


jUmol/1 






187 






SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 






137 




138 


POTASSIUM , 


plas 


3 , 5 


-4,8 


mmol/1 






4,6 




4,6 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 






102 




103 


C02 Tot 


plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 




* 


19, 9 


* 


19 , 8 


PROTEINES TOT 


. plas 


68 , 


-83 , 


g/1 




* 


62 , 4 


* 


62 , 


CALCIUM 


plas 






mmol/1 




* 


2 , 11 






calciumcorrige/PRO 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 




* 


2 , 24 







Cf 2 
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Dossier N° 0488061 394 du 07/1 1/04 a 21h24m 

prelevemant du 07/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT;P19532118 



Page : 002 

Edit6, le 17/11/04 a llli43m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 













-5 
_j 





1 












04 R R 6 1 4^1 


0488061 3 9 5 


0488 61 3 94 












08/11 / 2 04 


08/1 1 1 7 004 


07/11/2 04 


rlJiUJxJi 










5h 6m 


f) 5h0 5m 


2 lhl2m 


LUK . 










tr _> _L J. U 


P3 110 

XT _J J L \J 


P3 1 1 

I J 1 1 V 


PHOSPHORE 


, .plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 




* 2 , 15 




MAGNESIUM 


plas 


0, 75 


-1,00 


mmol/1 




* 1,44 




GGT 


plas 






U. 1/1 




61 




TGO (ASAT) . . 


. .plas 


6 


-60 


U.I/I 




* 61 




TGP (ALAT) . . 


. . plas 


6 


-60 


U.I/I 




41 




LDH 


, . plas 


230 


-440 


U.I/I 




* 824 




PAL 


plas 






U.I/1 




73 




CPK 


plas 


20 


-200 


U. 1/1 




149 




MYOGLOBINE. . 


. .plas 





-90 






* 310 




AMYLASE 


■ -pl as 


10 


-100 


U.I/1 




61 




LIPASE 


, .plas 





-60 


U.I/1 




* 76 




CRP 


. . plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 




* 7,3 





i 0488061394 07/11/2004 21hl2m P3110 
! (2) 

correction de la creatinine du fait de 
I 1 1 interference de la bilirubine. 
j (147 => 200) . 

0488061395 08/11/2004 05h0 5m P3110 

correction de la creatinine du fait de 
1 1 interference de la bilirubine. 
(185 => 231) . 

BIOCHIMIE URINAIRE 



Resultat Valeurs de reference Anteriorite 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 






1 500 


CREATININE. . . .plas 






/imol/1 






231 


Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 






2 , 5 


soit 


9,0 


-19,0 


mmol/ j 






3,8 


Clairance Creatini 


71 


-151 


ml/mn 




* 


11 


Uree urine 


250,0 


-500,0 


mmol/1 




* 


116,1 


soit 


250,0 


-500,0 


mmol / j 






174, 1 


azote organique 


3 , 00 


-15, 00 


g/j , 






5,22 


Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 




* 


72 


soit 


30 


-300 


mmol/ j 






108 


equival . NaCl 


5,97 


-17, 50 


g/j 






6,31 


K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 






27 


soit 


50 


-150 


mmol/ j 






40 


equival . KC1 


1, 90 


-11,20 


g/j 






2 , 98 



PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061431 du 08/11/04 a 05hl8m 

prSlevement du 08/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

M° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/1 1/04 a 1 lh45m 

DUPL1CATA 



REAN1MATION 

93.62.29 



Bloc N°14 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



0488061431 
08/11/2004 
05h06m 
P3110 



0488061395 
08/11/2004 
05h05m 
P3110 



1 

0488061394 
07/11/2004 
21hl2m 
P3110 



Heure de la gazo. . 
Temperature patien 

Fi 02 

- PH 



- ABE 











510 






°C 




36,7 






% 




30 


7,38 


-7,42 




* 


7,47 


35,0 


-45,0 


mmHg 




26,7 


80,0 


-100,0 


mmHg 




95, 4 


22 , 


-26,0 


mmol/L 


* 


19,1 


-2, 


-2 , 


mmol/L 




-3,6 


12, 


-16,0 


g/dL 




8 , 5 


95 , 


-100,0 


% 




97,2 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



CREATININE . . . 


plas 






/imol/1 




* 


231 Cf 1 


* 


200 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




* 


23 , 7 


* 


21, 6 


GLYCEMIE 


4, 00 


-6,10 


mmol / 1 




* 


6,90 


* 


8 , 61 


BILI . TOTALE . . 


.plas 





-17 


/Ltmol/1 






258 






BILI .CONJUG. . 


.plas 





-5 


/zmol/1 






187 






SODIUM 


.plas 


135 


-145 


mmol/1 






137 




138 


POTASSIUM 


. plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 






4,6 




4,6 


CHLORE 


■ piss 


98 


-108 


mmol/1 






102 




103 


C02 Tot 


■ pl^s 


23 , 


-28 , 


mmol / 1 




* 


19,9 


* 


19, 8 


PROTEINES TOT 


. plas 


68 , 


-83,0 


g/i 






62 , 4 


* 


62 , 


CALCIUM 


. plas 






mmol/1 






2 , 11 






calciumcorrige/PRO 


2,30 


-2, 60 


mmol/1 






2 , 24 







Suite page suivante — > 



<UE(\ P V/ 



Dossier N° 0488061431 du 08/11/04 a 05hl8m 

pavement du 08/11/04 

MARTS PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P1 9532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh45m 

DUPLICATA 

REANIMATION 

93.62.29 





3 


2 


1 


REFERENCES 


0488061431 


0488061395 


0488061394 


DATE 


08/11/2004 


08/11/2004 


07/11/2004 


HEURE 


05h06m 


05h05m 


21hl2m 


COR. 


P3110 


P3110 


P3110 



PHOSPHORE . 
MAGNESIUM. 

GGT 

TGO (AS AT) 
TGP (ALAT) 

LDH 

PAL 

CPK 

MYOGLOBINE 
AMYLASE . . . 
LIPASE. . . . 
CRP 



plas 0,80 

plas 0,75 

plas 

plas 6 
.plas 6 
.plas 230 
,plas 
,plas 20 
,plas 
.plas 10 
.plas 
.plas 0,0 



1,30 

■1,00 

60 
■60 
■440 

■200 

■90 

■100 

■60 

■6,0 



mmol/1 
mmol/1 
U.I/I 
U.I/I 
U.I/I 
U. 1/1 
U. 1/1 
U. 1/1 

U.I/I 
U.I/I 
mg/1 



* 2, 15 

* 1,44 
61 

* 61 
41 

* 824 
73 
149 

* 310 
61 

* 76 

* 7,3 



04880613 94 07/11/2004 21hl2m P3110 

: .(2) 

i correction de la creatinine du fait de 
1 1 interference de la bilirubine. 
(147 => 200) . 

' 0488061395 08/11/2004 5h0 5m P3110 

(1) 

correction de la creatinine du fait de 
! 1 1 interference de la bilirubine. 
! (185 => 231) . 

BIOCHIMIE URINAIRE 



RSsulfcat Valeurs de reference Anteriorite 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 






1 500 




CREATININE. . . .plas 






/xmol/1 




* 


231 




Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol / 1 




* 


2,5 




soit 


9,0 


-19,0 


mmol/ j 






3 , 8 




Clai ranee Creatini 


71 


-151 


ml/mn 




* 


11 




Uree urine 


250,0 


-500,0 


mmol/1 




* 


116, 1 




soit 


250,0 


-500,0 


mmol/ j 




* 


174, 1 




azote organique 


3 , 00 


-15, 00 


g/j , 






5,22 




Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 




* 


72 




soit 


30 


-300 


mmol/ j 






108 




equival . NaCl 


5, 97 


-17 , 50 


g/j 






6,31 




K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 






27 




soit 


50 


-150 


mmol / j 






40 




equival . KCl 


1, 90 


-11,20 


g/j 






2 , 98 





EDITION FINALE PAR DISCIPLINE 



\Vhst 



PP Renard 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



/2cA P in 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologie 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061 395 du 08/1 1/04 a 05li20m 

preMevement du 08/11/04 
n° patient : P19532118 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 



Page ; 001 

Edite, le 17/1 1/04 a llh44m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



BIOCHIMIE SANG 

Resultat Valeurg de reference Anteriorite 

Troponine I cardiaque * 1,05 M9/1 ±nf a o,oa 0,42 07/11/04 

Dosage immunometrique - Vitroe ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 

ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTI R DU 19/01/04. 

Valeurs de rSferan.ce : inf. a 0,08 jig/L 

Lesion myocardique mineure : ..0,08 a 0,40 ^g/L 
Necrose Myocardique : sup. a 0,4 fig/L 

■je tableau d'IDM sera confirms par la cinStique d'evolution de la Tnlc qui permettra d'exclure, 
2n accord avec le tableau clinique, toute autre cause d'atteinte myocardique 
(myocardite severe, contusion mecanique du myocarde, . . . ) . 



PCAlest 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



M A P <f3 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tfil: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologie 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061 395 du 08/11/04 a 05h20m 

pr^levement du 08/1 1/04 

MARTI PON Frederic 

! Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

',M° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llh44m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°14 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



3 

0488061431 
08/11/2004 
05h06m 
P3110 



0488061395 
08/11/2004 
05h05m 
P3110 



1 

0488061394 
07/11/2004 
21hl2m 
P3110 



Heure de la gazo. . 










510 


Temperature pat ien 






°C 




36,7 


Fi 02 






% 




30 


- PH 


7,38 


-7, 42 




* 


7,47 


- pC02 


35,0 


-45,0 


mmHg 




26,7 


- p02 


80,0 


-100,0 


mmHg 




95, 4 


- HC03 


22, 


-26,0 


mmol/L 


* 


19,1 


- ABE 


-2, 


-2 , 


mmol/L 


* 


-3,6 


- HEMOGLOBINE TOTA 


12 , 


-16, 


g/dL 




8 , 5 


- SAT. HB MESUREE. 


95, 


-100,0 


% 




97,2 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



CREATININE. . . 


plas 


62 


-106 


jLtmol/1 






231 Cf 1 


* 


200 Cf 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




* 


23 , 7 


* 


21,6 


GLYCEMIE 


4 , 00 


-6,10 


mmol/1 




* 


6, 90 




8,61 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


jimol/1 




* 


258 






BILI .CONJUG. . 


plas 





-5 


/imol/1 






187 






SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 






137 




138 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 






4,6 




4,6 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 






102 




103 


C02 Tot 


plas 


23 , 


-28, 


mmol/1 






19, 9 




19, 8 


PROTEINES TOT 


. plas 


68, 


-83 , 


g/i 






62 ,4 


* 


62, 


CALCIUM 


plas 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 




* 


2 , 11 






calciumcorrige/PRO 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 




* 


2 , 24 







Suite page suivante — > 



fit A PkH 



Dossier N° 0488061395 du 08/11/04 a 05h20m 

pr^l&vement du 08/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh44m 

DUPLICATA 

REANIMATION 

93.62.29 













7 
J 


9 


i 


KiLr JiKiLiML-Ejo 










UtOOUDI'Ij J. 


nd-ftftn^i tqr 


("14 ft ft D 61 3 94 


JJ.fi 1 Ji 










n ft / 1 1 / 9 o n4 


D ft / 1 1 / 9 04 


07/11 /? 04 


T_TT7>T TO TP 










UDilUoIII 


U DI1U —Jilt 


9 1 h 1 9m 

J_ 1 1 X £i L L I 












it -3 -L -L U 


DTI 1 fl 

r j x i u 


dti i n 
r j j — l 


PHOSPHORE 


plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 




* 2, 15 




MAGNESIUM , , 


, .plas 


0, 75 


-1,00 


mmol/1 




* 1, 44 




GGT 


plas 


8 


-61 


U. 1/1 




61 




TGO (ASAT) . . 


. .plas 


6 


-60 


U.I/I 




* 61 




TGP (ALAT) . . 


. .plas 


6 


-60 


U.I/1 




41 




LDH 


plas 


230 


-440 


U. 1/1 




* 824 




PAL 


plas 


40 


-129 


U.I/1 




73 




CPK 


plas 


20 


-200 


U.I/1 




149 




MYOGLOBINE . . 


. .plas 





-90 


jig /I 




* 310 




AMYLASE 


. .plas 


10 


-100 


U.I/1 




61 




LIPASE 


. .plas 





-60 


U.I/1 




* 76 




CRP 


plas 


0,0 


-6,0 


mg/1 




* 7,3 





0488061394 07/11/2004 21hl2m P3110 
(2) 

correction de la creatinine du fait de 
1 1 interference de la bilirubine. 
(147 => 200) . 

0488061395 08/11/2004 05h05m P3110 
(1) 

correction de la creatinine du fait de 
1 ' interference de la bilirubine. 
(185 => 231) . 

BIOCHIMIE URINAIRE 



Resultat Valeurs de r6f6rence Anteriority 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 






1 500 


CREATININE. . . .plas 


62 


-106 


/xmol/1 




* 


231 


Creatinine urinair 


9,0 


-16, 


mmol/1 






2,5 


soit 


9,0 


-19, 


mmol / j 




* 


3,8 


Clai ranee Creat ini 


71 


-151 


ml /mn 






11 


Uree urine 


250,0 


-500,0 


mmol/1 




* 


116, 1 


soit 


250,0 


-500, 


mmol/ j 






174, 1 


azote organique 


3,00 


-15, 00 


g/j 






5,22 


Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 




■k 


72 


soit 


30 


-300 


mmol/ j 






108 


equival . NaCl 


5, 97 


-17,50 


g/j 






6,31 


K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 






27 


soit 


50 


-150 


mmol / j 




* 


40 


equival . KCl 


1 , 90 


-11,20 


g/j 






2 , 98 



EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 



PC Ve 



PP Renard 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 004S1 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 
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REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°15 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriority 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



0488061647 
08/11/2004 
14h31m 
P3110 



1 

0488061478 
08/11/2004 
10h54m 
P3110 



CREATININE. . . .plas /xmol/1 

UREE plas 2,5 -7,5 mmol/1 

GLYCEMIE 4,00 -6,10 mmol/1 

SODIUM plas 135 -145 mmol/1 

POTASSIUM plas 3,5 -4,8 mmol/1 

CHLORE plas 98 -108 mmol/1 

C02 Tot plas 23,0 -28,0 mmol/1 

PROTEINES TOT. plas 68,0 -83,0 g/1 

TGO (ASAT) . . . .plas 6 -60 U.l/1 

TGP (ALAT) . . . .plas 6 -60 U.l/1 

CPK plas 20 -200 U.l/1 

MYOGLOBINS. . . .plas -90 /xg/1 



* 265 

* 26,0 

* 6,40 
139 

* 4,9 
101 

* 19,8 

* 64, 7 

* 67 
42 

* 218 

* 380 



* 62 
41 
180 

* 366 



PC V 




PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE 



PCdt Boukhira 



PA Astier 
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Dossier N° 0488061478 du 08/11/04 a llh04m 

prelevement du 08/11/04 
n° patient : P195321 18 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 



Page : 001 

Edits, le 17/11/04 a llh48m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



BIOCHIMIE SANG 

Resultat Valeurs de reference AntSriorite 

Troponine I cardiaque * 1,20 M9/1 inf a °' 08 1 - 05 0B/11/04 

Dosage immunometrique - vitros ECi - Ortho Clinical Diagnostics. 
ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTI R DU 19/01/04. 

Valeurs de reference : inf. a 0,08 ftg/L 

Lesion myocardique mineure : ..0,08 a. 0,40 /ig/L 
NScrose Myocardique ; sup. a 1 0,40 /ig/L 

Le tableau d 1 1 DM sera confirms par la cinetique devolution de la Tnlc qui permettra d'exclure, 
■en accord avec le tableau clinique, toute autre cause d'atteinte myocardique 
(rnyocardite severe, contusion mecanique du myocarde, . . .) . 




EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 



PP Renard 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



Dossier N° 0488061 647 du 08/1 1/04 a 15h27m 

prelevement du 08/11/04 
n° patient : P19532118 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh49m 

DUPL1CATA 

REANIMATION 

93.62.29 



HORMONOLOGIE ET MARQUEURS 



RSsultat Valeurs de reference AnCeriorite 



Brain Natriuretic Peptide (bnp - Triage - Biosite) 

* 2 530 ng/1 inf. a 100 

INTERPRETA TION (a confronter aux donnees cliniques) 

- BNP < 100 pg/ml -> faible probabilite d' insuffisance cardiaque ou oedeme pulmonaire "flash". 

- BNP entre 100 et 400 pg/ml => Dysfonction VG sous-jacente, non decompensee ? 
Coeur pulmonaire chronique ou aigu ? 

- BNP > 400 pg/ml => Insuffisance cardiaque (ou embolie pulmonaire severe). 

- BNP > 800 pg/ml => facteur de mauvais pronostic . 

rSsultat (a) telephone (s) 



pc Na 



PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 
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REANIMATION 

93.62.29 



BIOCHIMIE SANG 

Resultat Valeurs de reference Anteriority 



Troponine I cardiaque * 1,30 inf a °<° 8 1 - 20 oa/n/04 

Dosage immunometrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 

ATTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PART I R DU 19/01/04. 

Valeurs de reference ! inf . a , B ^ig/L 

Lesion myocardigue mineure ; ..0,08 a 0,40 fig/h 
Necrose Myocardique : sup. a 0,4 /ig/L 

Le tableau d 1 1 DM sera confirme par la cinetique d 1 evolution de la Tnlc qui permettra d'exclure, 
en accord avec le tableau clinique, toute autre cause d'atteinte myocardique 
(myocardite severe, contusion mecanique du myocarde, . . .) . 

Troponine I cardiaque * 0,50 M9/1 °' 00 a °' 05 

( Immunochromatographie - Triage/Cardiac panel - Biosite) 

ATTENTION TECHNIQUE DE SECOURS , NORMES DIFFERENTES DE LA TECHNIQUE HABITUELLE. 
INTERPRETER LE RESULTAT EN FONCTION DES SEUILS PRECISES CI-DESSOUS. 

Valeurs de reference : inf. a 0,05 p.g/L 

Lesion myocardique mineure : ..0,05 a 0,40 jig/L 
Necrose Myocardique : sup. a 0,40 jig/L 

Le tableau d'IDM sera confirm^ par la cinetique d' evolution de la Tnlc qui permettra d' exclure 
en accord avec le tableau clinique, toute autre cause d'atteinte myocardique 
(myocardite severe, contusion mecanique du myocarde,...). 
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Bloc N°15 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



BIOCHIMIE SANG 



RSsultat 



Valeurs de rSf£rence 



ftnteriorite 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


2 

0488061647 
08/11/2004 
14h31m 
P3110 


1 

0488061478 
08/11/2004 
10h54m 
P3110 


CREATININE 


. . . .plas 


62 


-106 


^mol/l 




265 




UREE 


. . . .plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




26, 




GLYCEMIE 


4 , 00 


-6,10 


mmol/1 




6,40 




SODIUM 


. . . .plas 


135 


-145 


mmol/1 




139 




POTASSIUM 


. . . .plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 


* 


4,9 




CHLORE 


. . . .plas 


98 


-108 


mmol/1 




101 




C02 Tot 


. . . .plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 


* 


19,8 




PROTEINES 


TOT. plas 


68,0 


-83,0 


g/i 


* 


64, 7 




TGO (ASAT) 


. . . .plas 


6 


-60 


U.I/I 


* 


67 


* 62 


TGP (ALAT) 


. . . .plas 


6 


-60 


U. 1/1 




42 


41 


CPK 


. . . .plas 


20 


-200 


U. 1/1 




218 


180 


MYOGLOBINS 


. . . .plas 





-90 


/ig/1 




380 


* 366 



PC Ve 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 
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HORMOIMOLOGIE ET MARQUEURS 



Resultat 



Valeurs de r£f#rence 



Anteriorite 



Brain Natriuretic Peptide (bnp - Triage - Biosite) 

* 2 240 ng/1 



inf. a 1( 



2 530 08/ll/( 



INTER PRETA TION (a confronter aux donnees cliniques) 

- BNP < 100 pg/ml => faible probability d ' insuffisance cardiaque ou oedeme pulmonaire "flash" 

- BNP entre 100 et 400 pg/ml => Dysfonction VG sous-jacente, non decompensee ? 
Coeur pulmonaire chronique ou aigu ? 

- BNP > 400 pg/ml => Insuffisance cardiaque (ou embolie pulmonaire severe) . 

- BNP > 800 pg/ml => facteur de mauvais pronostic . 



PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 
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Bloc N°16 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


3 

0488061817 
09/11/2004 
15h53m 
P3110 


2 

0488061649 
09/11/2004 
06h05m 
P3110 


1 

0488061648 
08/11/2004 
21h58m 
P3110 


Heure de la gazo. . 












556 




2 206 


Temperature patien 






°C 






36, 9 




37,2 


Fi 02 












35 




31 


" PH 


7 ,38 


-7,42 






* 


7,35 




7, 44 


- pC02 


35,0 


-45 , 


mmHg 






37,4 




27,5 


- p02 


80, 


-100,0 


mmHg 




* 


120 , 


* 


103 , 4 


- HC03 


22,0 


-26,0 


mmol/L 






20 , 3 




18,4 


- ABE 


-2 , 


-2 , 


mmol/L 




* 


-4,3 


* 


-4,4 


- HEMOGLOBINE TOTA 


12 , 


-16, 


g/dL 






11,0 




12 , 2 


- SAT . HB MESUREE . 


95, 


-100 , 








97,8 




98,2 


LACTATES arteriels 


0,33 


-1,10 


mmol/1 




* 


3 , 00 


* 


3 , 90 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriority 



CREATININE . . . 


. plas 


62 


-106 


ptmol/1 


* 


367 


* 


318 


* 


246 


UREE 


.plas 


2,5 


-7,5 


mmol / 1 




35,3 


* 


31,4 




28 , 4 


GLYCEMIE 




4 , 00 


-6,10 


mmol/1 




5,18 


* 


9,32 


* 


7, 13 


BILI . TOTALE . . 


. plas 





-17 


/imol/1 








349 


* 


346 


BILI .CONJUG. . 


. plas 





-5 


^mol/1 






* 


255 




245 


SODIUM 


. plas 


135 


-145 


mmol/1 




139 




137 




137 


POTASSIUM. . . . 


■ plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




5,2 




4,8 




4,6 


CHLORE 


■ plas 


98 


-108 


mmol/1 




103 




101 




102 


C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28 , 


mmol/1 




23 , 1 


* 


20,4 




19 , 2 


PROTEINES TOT 


. plas 


68 , 


-83 , 


g/i 




55 , 9 


* 


54, 5 


* 


60 , 7 


CALCIUM 


, plas 


2 , 30 


-2 , 60 


mmol/1 








2,30 


* 


2,20 
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Dossier N° 0488061 648 du 08/11/04 a 22h03m 
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N° PAT:P19532118 
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Edite, le 17/11/04 a Uh51m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



3 

0488061817 
09/11/2004 
15h53m 
P3110 



0488061649 
09/11/2004 
06h05m 
P3110 



1 

0488061648 
08/11/2004 
21h58m 
P3110 



calciumcorrige/PRO 2,30 -2,60 mmol/1 

PHOSPHORE plas 0,80 -1,30 mmol/1 

MAGNESIUM plas 0, 75 -1, 00 mmol/1 

GGT plas U.I/I 

TGO (ASAT) .... plas 6 -60 U.l/1 

TGP (ALAT) . . . .plas 6 -60 U.l/1 

LDH plas 230 -440 U.l/1 

PAL plas U.l/1 

CPK plas 20 -200 U.I/1 

MYOGLOBINE. . . .plas -90 

AMYLASE plas 10 -100 U.I/1 

LIPASE plas -60 U.I/1 

CRP plas 0,0 -6,0 mg/1 

LACTATE plas 0,7 -2,10 mmol/1 



2,58 

* 2,66 

* 1,69 
52 

* 71 
41 

* 1 104 
76 

* 224 

* 388 
47 

* 76 

* 13 , 9 



2 ,37 

* 2,29 

* 1,57 

* 71 
43 

* 1 070 

* 228 

* 409 



* 12 , 8 

* 3 , 45 



BIOCHIMIE URINAIRE 



Resultat 



Valeurs de rSf6rence 



Anteriorite 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 






3 300 




Proteinurie 


0,00 


-0,10 


g/i 






0,46 




soit 


0,00 


-0 , 15 


g/j 




* 


1, 52 




CREATININE. . . .plas 






jj.mol/1 






318 




Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 




* 


1,1 




soit 


9,0 


-19, 


mmol / j 




* 


3 , 6 




Clairance Creatini 


71 


-151 


ml/mn 






8 




Uree urine 


250,0 


-500,0 


mmol/1 






63 , 




soit 


250,0 


-500,0 


mmol/ j 




* 


207,9 




azote organique 


3 , 00 


-15,00 


g/j 






6, 24 




Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 






111 




soit 


30 


-300 


mmol / j 






366 




equival . NaCl 


5 , 97 


-17,50 


g/j 






21,39 




K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 






23 




soit 


50 


-150 


mmol / j 






76 




equival . KCl 


1,90 


-11,20 


g/j 






5 , 67 






EDITION FINALE PAR DISCIPLINE *' 



PP Renard 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



ficA PS3 



FEDERATION DE BIOLOGIE CLINIQUE 
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Fax : 01 43 98 63 36 



Service de Biochimie Toxicolog 
et Pharmacologie Cliniques 

PCC P. BURN AT 
T6I : 01 43 98 47 12 
Fax : 01 43 98 50 32 



LOU VET Etienne 

Ne(e)le : 13/05/1932 



P4310 

PERCY HEMATOLOGY HOSPIT 



Page : 001 



Ref labo : 4110320519 / Cat 2 

Pat/Sej : 000054941 / 
Reqrn le : 03/11/04 a 14h36m 
Edite le : 05/11/04 a 12h57m 



BIOCHIMIE SANG 

ResulCat Valeurs de reference Anteriority 

ELECTROPHORESE DE L ' HEMOGLOBINE 

Hemoglobine Al 97,0 % 9 s,o a 9a, o 

Hemoglobins A2 2,8 % 1(5 a 3,5 

Hemoglobine F 0,2 % 0,0 a 1,0 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE «*** 
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Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llh52m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorit6 



fig/1 



inf a 0,0£ 



Iroponine I cardiaque * 1,33 

dosage immunometrique - Vitros ECI - Ortho Clinical Diagnostics. 
\TTENTION MODIFICATION DE LA TECHNIQUE DE DOSAGE A PARTI R DU 19/01/04. 

Valeurs de reference : inf . a 0,08 ftg/L 

,'j6sion myocardique mineure ; ..0,08 a 0,40 lig/L 
Necrose Myocardique : sup. a 0,4 /zg/L 



■je tableau d ' I DM sera confirme par la cinetique d 1 evolution de la Tnlc qui permettra d'exclure, 

accord avec le tableau clinique, touts autre cause d'atteinte myocardique 
(myocardite severe, contusion mecanique du myocarde, . . .) . 



HORMONOLOGIE ET MARQUEURS 



1,30 08/11/04 



Resultat 



Valeurs de rSfSrence 



Anteriorite 



Srain Natriuretic Peptide (BNP - Triage - Biosite) 

* 2 080 ng/1 



inf. a 100 



2 240 08/11/C 



INTERPRETA TION (a confronter aux donnees cliniques) 

,- BNP < 100 pg/ml -> faible probability d' insuffisance cardiaque ou oedeme pulmonaire "flash' 
r BNP entre 100 et 400 pg/ml -> Dysfonction VG sous-jacente, non decompensee ? 

Coeur pulmonaire chronique ou aigu ? 
- BNP > 400 pg/ml => Insuffisance cardiaque (ou embolie pulmonaire severe). 
<- BNP > 800 pg/ml => facteur de mauvais pronostic . 




**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 
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Dossier N° 0488061 8 1 7 du 09/1 1/04 a 15h57m 

pri lavement du 09/11/04 

MARTI PON Frederic 
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N° PAT:P19532118 
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Edite, le 17/11/04 a llh55m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



Bloc N°16 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


3 

0488061817 
09/11/2004 
15h53m 
P3110 


2 

0488061649 
09/11/2004 
06h05m 
P3110 


1 

0488061648 
08/11/2004 
21h58m 
P3110 


Heure de la gazo. . 










556 




2 206 


Temperature pat i en 






°c 




36, 9 




37,2 


Fi 02 






% 




35 




31 


- PH 


7,38 


-7,42 






* 7,35 




7, 44 


- pC02 


35,0 


-45,0 


mmHg 




37,4 




27,5 


- p02 


80, 


-100, 


mmHg 




* 120,0 




103 ,4 


- HC03 


22 , 


-26, 


mmol/L 




* 20,3 


* 


18 , 4 


- ABE 


-2 , 


-2, 


mmol/L 




* -4,3 




-4,4 


- HEMOGLOBINE TOTA 


12 , 


-16, 


g/dL 




* 11,0 




12 , 2 


- SAT. HB MESUREE. 


95 , 


-100,0 


o. 




97, 8 




98 , 2 


LACTATES arteriels 


0,33 


-1 , 10 


mmol/1 




* 3,00 


* 


3 , 90 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriority 



CREATININE . . . 


plas 


62 


-106 


/imol/1 


* 


367 




318 


* 


246 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 


* 


35,3 




31 , 4 


* 


28,4 


GLYCEMIE 


4,00 


-6,10 


mmol/1 




5, 18 


* 


9,32 


* 


7, 13 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


/j,mol/l 






* 


349 


* 


346 


BILI .CONJUG. . 


plas 





-5 


/imol/1 






* 


255 


* 


245 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 




139 




137 




137 


POTASSIUM. . . . 


plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 


* 


5,2 




4,8 




4,6 


CHLORE 


plas 


98 


-108 


mmol/1 




103 




101 




102 


C02 Tot 


plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 




23,1 


* 


20 , 4 


* 


19,2 


PROTEINES TOT 


.plas 


68 , 


-83,0 


g/i 




55, 9 


* 


54, 5 


* 


60,7 


CALCIUM 


plas 






mmol/1 








2 ,30 


* 


2,20 



Suite page suivante — > 
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Dossier N° 0488061 81 7 du 09/11/04 a 15h57m 

prSlevement du 09/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh55m 

DU PLICA TA 



REANIMATION 

93.62.29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



0488061817 
09/11/2004 
15h53m 
P3110 



0488061649 
09/11/2004 
06h05m 
P3110 



1 

0488061648 
08/11/2004 
21h58m 
P3110 



calciumcorrige/PRO 2,30 -2,60 mmol/1 

PHOSPHORE plas 0,80 -1,30 mmol/1 

MAGNESIUM plas 0, 75 -1, 00 mmol/1 

GGT plas U. 1/1 

TGO (ASAT) . . . .plas 6 -60 U.I/1 

TGP (ALAT) . . . .plas 6 -60 U.l/1 

LDH plas 230 -440 U.I/1 

PAL plas U.I/1 

CPK plas 20 -200 U.I/1 

MYOGLOBINE. . . .plas -90 fj.g/1 

AMYLASE plas 10 -100 U.l/1 

LIPASE plas -60 U.I/1 

CRP plas 0,0 -6,0 mg/1 

LACTATE plas 0,70 -2,10 mmol/1 



2 , 58 

* 2,66 

* 1,69 
52 

* 71 
41 

* 1 104 
76 

* 224 

* 388 
47 

* 76 

* 13 , 9 



2,37 

* 2,29 

* 1,57 

* 71 
43 

* 1 070 

* 228 

* 409 



* 12 , 8 

* 3,45 



BIOCHIMIE URIIMAIRE 



Resultat 



Valeurs de refSren.ce 



Anteriori te 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 




* 


3 300 




Proteinurie 


0, 00 


-0,10 


g/i 






,46 




soit 


, 00 


-0,15 


g/j 




* 


1, 52 




CREATININE. . . .plas 






/jmol/l 




* 


318 




Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 




* 


1,1 




soit 


9,0 


-19,0 


mmol / j 




* 


3,6 




Clairance Creatini 


71 


-151 


ml / mn 






8 




Uree urine 


250,0 


-500,0 


mmol/1 




* 


63, 




soit 


250,0 


-500, 


mmol/ j 




* 


207 , 9 




azote organique 


3,00 


-15, 00 


g/j 






6,24 




Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 






111 




soit 


30 


-300 


mmol / j 




* 


366 




equival . NaCl 


5, 97 


-17,50 


g/j 




* 


21,39 




K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 






23 




soit 


50 


-150 


mmol/ j 






76 




equival . KC1 


1, 90 


-11,20 


g/j 






5,67 






PP Renard 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



PS}- 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologic 
et Pharmacologic CHniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061 649 du 09/1 1/04 a 06hl5m 

prSlevement du 09/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/1 1/04 a llh52m 

DU PLICA TA 



REANIMATION 

93.62,29 



Bloc N°16 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


3 

0488061817 
09/11/2004 
15h53m 
P3110 


2 

0488061649 
09/11/2004 
06h05m 
P3110 


1 

0488061648 
08/11/2004 
21h58m 
P3110 


Heure de la gazo. . 












556 




2 206 


Temperature pat ien 






°C 






36 , 9 




37,2 


Fi 02 






"5 






35 




31 


" PH 


7,38 


-7 , 42 






* 


7,35 




7, 44 


- pC02 


35, 


-45, 


mmHg 






37,4 




27 , 5 


- p02 


80,0 


-100,0 


mmHg 




* 


120, 




103 , 4 


- HC03 


22,0 


-26,0 


mmol/L 




* 


20 , 3 


* 


18,4 


- ABE 


-2 , 


-2 , 


mmol/L 




* 


-4,3 




-4,4 


- HEMOGLOBINE TOTA 


12 , 


-16,0 


g/dL 




* 


11, 




12 , 2 


- SAT . HB MESUREE. 


95, 


-100,0 


o, 
S 






97, 8 




98, 2 


LACTATES arteriels 


0,33 


-1,10 


mmol/1 




* 


3 , 00 


* 


3 , 90 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de reference 



AntSrioritS 



CREATININE. . . 


plas 


62 


-106 


/imol/1 


* 


367 




318 


* 


246 


UREE 


plas 


2 , 5 


-7,5 


mmol/1 


* 


35 , 3 


* 


31,4 


* 


28,4 


GLYCEMIE 




4 , 00 


-6,10 


mmol/1 




5 , 18 


* 


9,32 


* 


7, 13 


BILI . TOTALE . . 


plas 





-17 


jLimol/1 






349 


* 


346 


BILI . CONJUG. . 


plas 





-5 


jLtmol/1 






* 


255 


* 


245 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 




139 




137 




137 


POTASSIUM. . . . 


. plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




5,2 




4,8 




4,6 


CHLORE 


. plas 


98 


-108 


mmol/1 




103 




101 




102 


C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28,0 


mmol/1 




23 , 1 


* 


20,4 




19,2 


PROTEINES TOT 


. plas 


68,0 


-83 , 


g/i 


* 


55,9 


* 


54, 5 




60,7 


CALCIUM 


. plas 


2 , 30 


-2 , 60 


mmol/1 








2 ,30 




2 , 20 



Suite page suivante — > 



Dossier N° 0488061 649 du 09/1 1/04 a 06hl5m 

pr6levement du 09/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne(e) le : 30/12/1940 - M 

i\T PAT-.P1 95321 18 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh52m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 



3 

0488061817 
09/11/2004 
15h53m 
P3110 



0488061649 
09/11/2004 
06h05m 
P3110 



1 

0488061648 
08/11/2004 
21h58m 
P3110 



calciumcorrige/PRO 2,30 -2,60 mmol/1 

PHOSPHORE plas 0,80 -1,30 mmol/1 

MAGNESIUM plas 0, 75 -1,00 mmol/1 

GGT plas 8 -61 U.l/1 

TGO (ASAT) .... plas 6 -60 U.l/1 

TGP (ALAT) .... plas 6 -60 U.l/1 

LDH plas 230 -440 U.l/1 

PAL plas 40 -129 U.l/1 

CPK plas 20 -200 U.I/1 

MYOGLOBINE. . . .plas -90 /ig/1 

AMYLASE plas 10 -100 U.I/1 

LIPASE plas -60 U.I/1 

CRP plas 0,0 -6,0 mg/1 

LACTATE plas 0,70 -2,10 mmol/1 



2 , 58 

* 2 , 66 

* 1,69 
52 

* 71 
41 

* 1 104 
76 
224 
388 
47 
76 

13, 9 



2 ,37 

* 2,29 

* 1,57 

* 71 
43 

* 1 070 

* 228 

* 409 



* 12 , 8 

* 3,45 



BIOCHIMIE URINAIRE 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 






3 300 




Proteinuric 


0,00 


-0,10 


9/1 




* 


0,46 




sol t 


0,00 


-0, 15 


g/j 






1, 52 




CREATININE. . . .plas 


62 


-106 


/nnol/l 




* 


318 




Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 




* 


1,1 




soit 


9,0 


-19,0 


mmol/ j 






3 , 6 




Clairance Creat ini 


71 


-151 


ml/mn 






8 




Uree urine 


250, 


-500 , 


mmol/1 






63 , 




soit 


250 , 


-500,0 


mmol/ j 






207,9 




azote organique 


3 , 00 


-15, 00 


g/j 






6,24 




Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 






111 




soit 


30 


-300 


mmol / j 




* 


366 




equival .NaCl 


5, 97 


-17,50 


g/j 




* 


21,39 




K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 




* 


23 




soit 


50 


-150 


mmol / j 






76 




equival . KC1 


1,90 


-11,20 


g/j 






5,67 






EDITION FINALE PAR DISCIPLINE 



PP Renard 



PCdt Boukhira 



PA Astier 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 
101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologie 
et Pharmacologie Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 0488061 81 8 du 09/11/04 a 21h37m 

preldvement du 09/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne{e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edite, le 17/11/04 a llh56m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93,62.29 



Bloc N°17 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


2 

0488061819 
10/11/2004 
6h4 0m 
P3110 


1 

0488061818 
09/11/2004 
21h3 0m 
P3110 


Heure de la gazo. . 










649 




2 124 


Temperature patien 






°C 




36,9 




37, 


Fi 02 






% 




46 




21 


" PH 


7,38 


-7,42 




* 


7, 44 


* 


7, 17 


- pC02 


35, 


-45,0 


mmHg 




29, 1 


* 


47 , 5 


- p02 


80 , 


-100 , 


mmHg 




188, 


* 


103 , 


- HC03 


22, 


-26,0 


mmol/L 




19,5 




16,8 


- ABE 


-2 , 


-2 , 


mmol/L 




-3,4 


* 


-10,9 


- HEMOGLOBINS TOTA 


12 , 


-16, 


g/cLL 


* 


9,9 




9,9 


- SAT. HB MESUREE. 


95, 


-100,0 


% 




99,3 




98,0 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de rSfSrence 



Anteriorite 



CREATININE. . . 


plas 


62 


-106 


jUmol / 1 




378 


* 


378 


UREE 


plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




39,2 




34,7 


GLYCEMIE 




4,00 


-6,10 


mmol/1 




6,11 


* 


9, 63 


BILI .TOTALE. . 


plas 





-17 


fimol/1 


* 


374 


* 


388 


BILI .CONJUG. . 


-plas 





-5 


/jmol/1 




284 




293 


SODIUM 


plas 


135 


-145 


mmol/1 




140 Cf 1 




140 


POTASSIUM 


.plas 


3,5 


-4,8 


mmol/1 




5,5 




5,0 


CHLORE 


. plas 


98 


-108 


mmo 1/1 




102 




103 


C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28 , 


mmo 1/1 




20,8 


* 


18,2 


PROTEINES TOT 


. plas 


68,0 


-83 , 


9/1 


* 


61,0 


■k 


58,2 


CALCIUM 


. plas 


2 ,30 


-2 , 60 


mmol/1 




2,09 


* 


2 , 01 


calciumcorrige/PRO 


2 ,30 


-2,60 


mmol/1 




2,24 




2 ,20 



Suite page suivante — > 
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prglfevement du 09/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne{e) le : 30/12/1940 - M 

N D PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh56m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62.29 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


0488061819 
10/11/2004 
06h40m 
P3110 


i 

-L 

0488061818 
09/11/2004 
21h30m 
P3110 


PHOSPHORE 


. . plas 


0,80 


-1,30 


mmol/ 1 


* 2 , 65 


* 2,96 


MAGNESIUM 


. . plas 


0, 75 


-1 , 00 


mmol/1 


* 1 , 54 


* 1,58 


TGO (ASAT) . . 


. .plas 


6 


-60 


U.I/I 


* 64 




TGP (ALAT) . . 


. .plas 


6 


-60 


U.I/I 


39 




LDH 


. . plas 


230 


-440 


U.I/I 


* 1 173 


* 1 047 


CPK 


. . plas 


20 


-200 


U. 1/1 


198 




MYOGLOBINE. . 


. .plas 





-90 


Mg/i 


* 378 




CRP 


. .plas 


0,0 


-6, 


mg/l 


* 25, 8 


* 19,3 



0488061819 10/11/2004 06h40m 
(1) VerifTelep 



P3110 



BIOCHIMIE URINAIRE 



ResulCat 



Valeurs de reference 



Anteriorite 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 




1 350 




CREATININE. . . .plas 






^mol / 1 




378 




Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol / 1 




1,6 




soit 


9,0 


-19,0 


mmol / j 


* 


2,2 




Clai ranee Creatini 


71 


-151 


ml/mn 




4 




Uree urine 


250,0 


-500, 


mmol/1 




82 , 6 




soit 


250, 


-500, 


mmol/ j 


* 


111,5 




azote organique 


3 ,00 


-15, 00 


g/j 




3 ,35 




Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 


* 


82 




soit 


30 


-300 


mmol / j 




111 




equival . NaCl 


5,97 


-17,50 


g/j 




6,49 




K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 




28 




soit 


50 


-150 


mmol/ j 




38 




equival . KC1 


1, 90 


-11,20 


g/j 




2 , 83 





PC V 




PP Renard 



EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PCdt Boukhira 



PA Astier 



FEDERATION DE BIOLOGIE CLINIQUE 

HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES BEGIN 

69, Avde Paris 94163 Saint-Ma nde C<§dex ou 00498 Armees 
Tel: 01 43 98 50 00 



Service de Bioiogie Medicale 

MC JD. CAVALLO 



TSI : 01 43 98 47 34 
Fax : 01 43 98 53 36 



LOUVET Etienne 

Ne(e)le : 13/05/1932 



Service de Biochimie Toxicolog 
et Pharmacologie Cliniques 

PCC P. BURN AT 



Tdl : 01 43 98 47 12 
Fax : 01 43 98 50 32 



P4310 

PERCY HEMATOLOGY HOSPIT 



Page : 001 



Ref labo : 4110320443 / Cat 2 

Pat/Sej : P19532118 / 
Re<?u le : 03/11/04 a 09h55m 
*dite le : 08/11/04 a 14hl9m 



BIOCHIMIE SANG 



1 MPLEMENT f fractions ) 

Fraction C3c 
Fraction C4 
Fraction C4 



Rgaultat 

* 0,48 

* 0,14 

* 0,14 



Valeurs de r6£erence 



Antgriorite 



9/1 0,82 h 1,58 

9/1 0,17 a 0,39 

9/1 0,17 a 0,39 



:iftl§li§§l!ll 



!§l!l;!iHili 



( ** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 



iilliiKKil 




fi£Pr p a 



HOPITAL DESTRUCTION DES ARMEES PERCY 

101, Av Henri Barbusse 92141 Clamart - BP n° 129 - 00481 ARMEES 
Tel: 01 41 46 63 31 - Fax: 01 41 46 64 58 



Service de Biologie Medicale 
MC V. HERVE 



Federation de Biologie clinique 



Service de Biochimie Toxicologie 
et Pharmacologic Cliniques 
PCC P. VEST 



Dossier N° 048806 1 8 1 9 du 10/1 1/04 a 06h58m 

prStevement du 10/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne[e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 001 

Edit6, le 17/11/04 a llli56m 

DUPLICATA 



REANIMATION 

93.62,29 



Bloc N°17 



BLOC DEFINITIF EDITION A CONSERVER 



GAZOMETRIE 



REFERENCES 
DATE 
HEURE 
COR. 


2 

0488061819 
10/11/2004 
06h40m 
P3110 


1 

0488061 
09/11/2 
21h30m 
P311 


Heure de la gazo. . 










649 




2 124 


Temperature patien 






°C 




36,9 




37,0 


Fi 02 






o, 
"5 




46 




21 


- PH 


7,38 


-7,42 




* 


7, 44 




7, 17 


- pC02 


35,0 


-45,0 


mmHg 


* 


29,1 


* 


47,5 


- p02 


80,0 


-100, 


mmHg 


* 


188,0 




103 , 


- HC03 


22 , 


-26,0 


mmol/L 




19,5 


* 


16, 8 


- ABE 


-2 , 


-2, 


mmol/L 


* 


-3,4 


* 


-10,9 


- HEMOGLOBINE TOTA 


12 , 


-16, 


g/dL 




9,9 


* 


9,9 


- SAT. HB ME SURE E . 


95,0 


-100 , 


g, 
"5 




99,3 




98, 



BIOCHIMIE SANG 



Resultat 



Valeurs de r6f6rence 



AnterioriCe 



CREATININE. . . 


. plas 


62 


-106 


^tmol/1 




378 




378 


UREE 


. plas 


2,5 


-7,5 


mmol/1 




39,2 




34, 7 


GLYCEMIE 




4,00 


-6,10 


mmol/1 




6,11 


* 


9, 63 


BILI . TOTALE . . 


.plas 





-17 


/Ltmol/1 




374 




388 


BILI .CONJUG. . 


. plas 





-5 


/Ltmol/1 




284 


* 


293 


SODIUM 


. plas 


135 


-145 


mmol/1 




140 Cf 1 




140 


POTASSIUM. . . . 


. plas 


3 , 5 


-4,8 


mmol/1 




5,5 




5,0 


CHLORE 


. plas 


98 


-108 


mmol/1 




102 




103 


C02 Tot 


. plas 


23 , 


-28 , 


mmol/1 




20 , 8 


* 


18, 2 


PROTEINES TOT 


. plas 


68 , 


-83 , 


g/i 


* 


61 , 


* 


58, 2 


CALCIUM 


. plas 


2,30 


-2 , 60 


mmol / 1 


* 


2 , 09 


* 


2, 01 


calciumcorrige/PRO 


2 , 30 


-2 , 60 


mmol/1 


* 


2 , 24 


* 


2,20 



Suite page suivante ---> 



Dossier N° 048806181 9 du 10/11/04 a 06h58m 

prelevement du 10/11/04 

MARTI PON Frederic 

Ne[e) le : 30/12/1940 - M 

N° PAT:P19532118 



Page : 002 

Edite, le 17/11/04 a llh56m 

DUPLICATA 

REANIMATION 

93.62.29 





2 


1 


REFERENCES 


0488061819 


0488061818 


DATE 


10/11/2004 


09/11/2004 


HEURE 


06h40m 


21h3 0m 


COR. 


P3110 


P3110 



PHOSPHORE 


, , plas 


0,80 


-1,30 


mmol/1 


* 


2, 65 




2 , 96 


MAGNESIUM 


. . plas 


0,75 


-1,00 


mmol/1 


* 


1, 54 




1,58 


TGO (ASAT) . . 


. . plas 


6 


-60 


U. 1/1 


* 


64 






TGP (ALAT) . . 


. . plas 


6 


-60 


U. 1/1 




39 






LDH 


. . plas 


230 


-440 


U. 1/1 


* 


1 173 




1 047 


CPK 


. .plas 


20 


-200 


U.I/I 




198 






MYOGLOBINS. . 


. .plas 





-90 






378 






CRP 


. .plas 


0,0 


-6, 


mg/1 


* 


25,8 


* 


19,3 



0488061819 10/11/2004 06h40m 
(1) VerifTelep 



P3110 



BIOCHIMIE URINAIRE 



Resultat 



Valeurs de reference 



Anterior! te 



Diurese 24H 


600 


-2000 


ml 




1 350 


CREATININE. . . .plas 


62 


-106 


/imol/1 




378 


Creatinine urinair 


9,0 


-16,0 


mmol/1 


* 


1/6 


soit 


9,0 


-19,0 


mmol / j 


* 


2 , 2 


Clairance Creatini 


71 


-151 


ml / mn 




4 


Uree urine 


250,0 


-500,0 


mmol/1 




82, 6 


soit 


250 , 


-500, 


mmol/ j 




111,5 


azote organique 


3 , 00 


-15, 00 


g/j 




3,35 


Na+ urinaire 


100 


-300 


mmol/1 




82 


soit 


30 


-300 


mmol/ j 




111 


equival . NaCl 


5,97 


-17, 50 


g/j 




6,49 


K+ urinaire 


25 


-150 


mmol/1 




28 


soit 


50 


-150 


mmol/ j 


* 


38 


equival . KCl 


1,90 


-11,20 


g/j 




2 , 83 



PC V, 



**** EDITION FINALE PAR DISCIPLINE **** 

PP Renard PCdt Boukhira 



PA Astier 



ft£Pt P 6<t 



